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nu A WARNING - 
DROWNING HAZARD 

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND 

KEEP FOR FUTURE REFERENCE. 

This product shall be installed by adult only. 

WARNING-DROWNING HAZARD 

• Children have drowned while bathing. 

• Babies and young children are at risk of drowning 
when being bathed. 

• Never leave your baby unattended in the bath, even 
for a few moments. If you need to leave the room, 
take the baby with you. 

• Always remain in contact with your child during 
bathing. 

• ALWAYS keep infant within adult's reach. 

• NEVER lift this product with infant in it. 

• NEVER place this product in water in an adult bath 
tub or sink. 

• ALWAYS keep the drain open in the adult bath tub 
or sink. 

• NEVER allow other children to substitute for adult 
supervision. 

• To avoid scalding by hot water, position the product 
in such a way to prevent the child from Reaching 
the source of water 

• The carer shall at all times be in contact with the 
child. 

• Children can drown in as little as 2 cm of water in a 
very short time. 

• WARNING: Do not let other children play with this 
product. 

• Be aware of the extra risk of accidents with children 
in the vulnerable age of under 12 months. 

• WARNING: The heat sensitive plug is solely intended 
as an additional indicator of the water temperature 
and should never replace caregiver vigilance. Always 
check the water temperature with your hands prior 
to placing your child in the tub. 


• The lifetime of the heat sensitive plug is limited, and 
it shall be replaced after 2 years. 

Product information 

• This product can be used from approximately 0-4 years. 

• Fill the Stokke® Flexi Bath® with water. Never fill the Stokke® 
Flexi Bath® with more water than 2/3 of the capacity of 

the bath tub. If used with the Stokke® Flexi Bath® Newborn 
Support, never fill water above the maximum water level 
indication on the Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• Use only water and children's soap and shampoo in the 
Stokke® Flexi Bath® Do not add baby oil or any other liquids 
to the water. Prolonged/extensive use of such liquids may 
damage the soft plastic (TPE). 

• Always test the temperature of the water in the Stokke® 

Flexi Bath® before you put your child in it. The typical water 
temperature for bathing a baby should be between 90-100°F 
/ 32,2-37,8°C. 

• Do not lift the Stokke® Flexi Bath® by the closing mechanism. 
With proper use the closing mechanism will last the entire 
life span of the bath tub. 

• Children should never stand up in the Stokke® Flexi Bath® as 
it may result in falls or injuries. 

• Children should never lean or stand on the sides of the 
Stokke® Flexi Bath® when it is in use as this may result in the 
child being injured, the bath tub turning over or breaking. 

• Do not bite or put the plug or closing mechanism of the tub 
in your mouth. Be careful not to scratch yourself on the 
closing mechanism. 

• Always place the Stokke® Flexi Bath® over a drain and remove 
the plug in the tub to drain water. Children must always 
remain under adult supervision when the bath tub is being 
used. 

• After using and emptying the tub, it is important to rinse 
with water to remove any remaining residue from soap or 
other bathing products, before wiping the tub with a soft 
cloth and folding it for storage. 

• Always check the stability of the product before use. 

• Discontinue the use of this Stokke® Flexi Bath® if it becomes 
damaged, broken or disassembled. 

• Do not use replacement parts or accessories other than those 
approved by the manufacturer. 

• Never use the Stokke® Flexi Bath® on an elevated surface, 
unless to use on the Stokke® Flexi Bath® Stand. 

• To prevent the folded Stokke® Flexi Bath® from opening up 
during transportation and causing injuries, further secure the 
tub with a rope, tape or elastic band. 
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Drain plug 

Please do not leave the plug unprotected in the sun, this could 
lead to product damages. 
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m A riPEflynPEWflEHME 
- OflACHOCT OT YflABflHE 

BA>KHO: FlpoMeieTe yKa3am/mTa BHi/iMaie/iHO 
npeflM ynoipe6a i/i ri/i 3ana3eie 3a 6-bflema 
cnpaBKa. 

T 031/1 npoflyKT aieflBa fla 6"bfle Momi/ipaH caivio 
OT B"b3paCTHI/l. 

nPEflynPE)KflEHME - OnACHOCT OT Y/lABflHE 

• BHHAM flp-b>KTe 6e6eio b o6cera Ha B-b3pacreH. 

• HMa oiynaM Ha yflaBUHe Ha flepa no BpeMe Ha 
K-bnaHe. 

• HMKora He ocraBAMTe 6e6eio bt^b BaHaia 6e3 
Hafl3op, flopn i/i 3a cbBceM xpaTKO BpeMe. Ako 
T pn6Ba fla M3Jie3eTe ot aama, B3eMeTe ro cbc 
ce6e cm. 

• He M3nycKaMTe ot ohm fleieio cm no BpeMe Ha 
K-bnaHe. 

• HI/IKOrA He BflMraMTe T03M npoflyKT, Koraio b Hero 
MMa 6e6e. 

• HI/IKOrA He nocTaBHMTe T03M npoflyKT B"bB BOfla 
B"bB BaHa 3a B"b3paCTHM MJ1M B MMBK3. 

• BHHArH flp"b>KTe CM(|)OHa OTBopeH B"bB BaHaTa 3a 
B"b3paCTHM MJ1M MMBKBTa. 

• HHKOrA He no3BO/inBaMTe Ha flpyrM flepa fla 
M3B"bpLUBaT Hafl30p BMeCTO B"b3paCTeH. 

• 3a fla M36emeTe nonapBaHe c ropema BOfla, 
nocTaBeTe npoflyKTa no TaKi>B hbhmh, ne fla He 
flonycHeTe fleTeTO fla flocTMTHe flo M3TOHHMKa Ha 
BOfla. 

• [neflam>TTpfl6Ba no bchko BpeMe fla e b kohtbkt 
c fleTeTO. 

• 6e6eTaTa MoraTfla ce yflaBflTflopn m b 2 cm BOfla 
3a MHoro KpaTKO BpeMe. 

• nPE^ynPE/k/]EHHE: B3eMeTe MepKM 3a 
npeflOTBpaTHBaHe Ha onacHOcna OTyflaBfwe. 
BMHarM flp"b>KTe fleTeTO Ha eflHa p-bKa pa3aonHne. 

• nPE^ynPE^EHHE: He no3BO/iHBaMTe Ha flpyrM 
flepa fla nrpaflT c T03M npoflyKT. 


• 06"bpHeTe BHMMaHMe Ha flon-b/iHMTe/iHMH pmck ot 
H emacTHM c/iynaM npM flepa Ha yfl3BMMaTa B"b3pacT 
nofl 12 Mecepa. 

• HPE/jynPEM/lEHHE: EflMHCTBeHOTO npeflHa3Hane- 
HMe Ha HyBCTBMTeiiHaTa k^m ToniwHa 3anyiuanKa 

e fla aiy>KM KaTOflon-bJiHMTeneH MHflMKaTop Ha 
TeMnepaTypaTa Ha BOflaTa. Tn HMKora He Tpn6Ba fla 
33MeHH npepeHKaTa Ha HOBeKa, komto ce rpn>KM 
3a fleTem BMHarM npoBepriBai/iTe TeMnepaTypaTa 
Ha BOflaTa c p-bKa, npeflM fla cno>KMTe fleTeTO blb 
B aHaTa. 

• CpOK"bT Ha M3nOJ13BaHe Ha HyBCTBMTeiiHaTa K"bM 
Ton/iMHa 3anyLuaiiKa e orpaHnneH m th Tpn6Ba fla 
ce CMeHn npe3 2 roflMHM. 

MH(|)opMapi/m 3a npoflyKTa 

• To3i/i npo/iyKT MO>Ke fla 6 bfle i/i3non3BaH ot flepa Ha okojio 
0-4 rofli/iHi/i. 

• Han-bJiHeTe Stokke® Flexi Bath® c BOfla. H^ora He nbiiHeTe 
Stokke® Flexi Bath® c noBene BOfla ot 2/3 ot KanaiflMTeTa 
Ha BaHaTa. Ako ce i/i3non3Ba c noflnopa 3a HOBopofleHO 3a 
Stokke® Flexi Bath®, Hi/iKora He nbiiHeTe c BOfla Hafl 060 - 
3HaneHHeT0 3a MaKcmviajiHOTO hhbo Ha nbiiHeHe c BOfla Ha 
noflnopaTa 3 a HOBopo/po 3 a Stokke® Flexi Bath® 

• M3noji3BaMTe caMO BOfla i/i fleTCKi/i canyH i/i LuaMnoaH 
b Stokke® Flexi Bath® He flohaBHHTe 6e6eiuKO ojiho 
i/ini/i K3KBHTO i/i fla 6 i/ijio flpyrn TenHOCTi/i kt>m BOflaTa. 
npo/vbii>Ki/iTejiHaAiecTa ynoTpeha Ha tbkhbb TeHHoern MO>Ke 
fla noBpeflM MeKaTa n/iacnviaca (TPE). 

• BbiHari/i npoBepuBaiiTe TeMnepaTypaTa Ha BOflaTa b 
S tokke® Flexi Bath® npeflM fla nocTaBMTe fleTeTO ci/i BMpe. 
HopMaTHaTa TeMnepaTypa Ha Bo/pa 3 a KbnaHe Ha 6 e 6 e 
TpnhBa fla 6 -bfle 32 , 2 - 37 / 8 °C. 

• He noBflMraMTe Stokke® Flexi Bath® npe3 MexaHH3Ma 3a 
3aTBapnHe. C npaBi/uiHa ynoTpeha, MexaHi/i3MT>T 3a 3aTBa- 
puHe Lite M3fl"bp>KM 3a pern/m nepMOfl Ha eKcnnoaTapMTi Ha 
BaHaTa. 

• flepaTa Hi/iKora He TpnhBa fla ctoht npaBM b Stokke® Flexi 
Bath®, T”bM KaTO TOBa MO>Ke fla flOBefle flo naflaHi/in mv\ 
HapaHHBaHHH. 

• flepaTa HMKora He TpnhBa fla ce noflnnpaT mv\ fla ctoht 
B bpxy CTpaHMTe Ha Stokke® Flexi Bath® flOKare ce M3noji3Ba, 
T”bi/i KaTO TOBa MO>Ke fla flOBefle flo HapaHHBaHe Ha /pep 
flo npeohpbiipe mjim cnynBaHe Ha BaHaTa. 
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• He 3axanBaMTe i/i He nocraBMie b yaaia ch 3anyiuanKaTa 
i/mi/i MexaHH3Ma 3a 3aTBapnHe Ha BaHaia. BHHMaBaiTue /ta He 
ce o/tpacKaie B'bpxy MexaHi/i3Ma 3a 3aTBapnHe. 

• Bi/man/i noaaBHHTe Stokke® Flexi Bath® Ha/t qk|)oh i/i i/i 3 B 3 >k- 
/tanie 3anyLuajiKaia Ha BaHaia, 3a /ta M3npa3Hme Bo/taia. 
flepaia Bi/man/i TpnbBa /ta bt/tai no/t Ha^3opa Ha BT>3pac- 
TeH, Koraio ce n3non3Ba BaHaia. 

• Cne/t ynoipeba M 3 npa 3 HeTe BaHaia i/i 3 a/pbii>Ki/iTeiiH 0 

ft M 3 njiaKHeie c Bo/ja, 3 a /ta OTdpaHme ociai-bpme ot 
canyH mv\ /tpyn/i npo/tyKTi/i 3 a K'bnaHe, cne/t Koeio i/i 36 tdP- 
lueie BaHaia c MeKa K'bpna i/i ft crbHeie 3 a cbxpaHeHi/ie. 
llpeKpaieie ynoipebaia Ha Stokke® Flexi Bath®, aKO ce 
noBpe/tn, CMynw mv\ pa 3 mo 6 i/i. 

• BMHam npoBepHBanTe crabi/mHOcm Ha npo/tyKTa npe/ti/i 
ynoipeba 

• He i/i 3 noji 3 BaFiTe pe 3 epBHi/i Haem v\m aKcecoapi/i, pa 3 ni/NHi/i 
ot Te 3 i/i, o^o 6 peHi/i ot npoM 3 BO^men^. 

• Hi/iKora He i/i 3 noji 3 BaMTe Stokke Flexi Bath B'bpxy noB^MTHaia 
noB-bpxHoa, ocBeH aKO pe/iTa e n 3 non 3 BaHe B'bpxy CTOMKaia 
Flexi bath Stand. 

• Bebeiaia i/i ManKme ^epa ca n 3 /io>KeHi/i Ha puck ot y^aB^He 
no BpeMe Ha K'bnaHe. 

• 3a /ta ce n36erHe OTBapnHe Ha cr-bHaiaia Stokke® Flexi Bath® 
no BpeMe Ha TpaHcnopmpaHe i/i npnni/iHHBaHe Ha HapaHH- 
B3HHH, 3aierHeTe ^on-briHme/iHO BaHaia c B^e, ti/ikco mv \ 
nacTHK. 

3anyiuajiKa 3a BaHa 

He oaaBHHTe 3 anywa/iKaTa HenoKpma Ha c/rbHpe, ™ KaTO 

TOBa MO>Ke /ta ^OBe^e /to noBpe/ta Ha npo/tyKTa. 
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nebezpeCi utopeni 

DOLEZITE UPOZORNENI: Pred pouzitim si peclive 
prectete pokyny a uschovejte je pro dalsi pouzitf. 
Tento vyrobek smf instalovat pouze dospela osoba. 

VAROVANI - NEBEZPECf UTOPENI 

• Deti se behem koupani utopili 


• Nikdy nenechavejte dite v koupelne bez dozoru, a to 
ani na kratkou chvili. Pokud musfte opustit mistnost, 
vezmete dite s sebou. 

• Behem koupani zustante stale s ditetem 

• Kojenci musi byt VZDY v dosahu dospeleho. 

• NIKDY tento vyrobek nezvedejte s ditetem uvnitr. 

• NIKDY tento vyrobek neumist’ujte do vody ve vane 
pro dospele nebo drezu. 

• VZDY nechte odtok ve vane pro dospele nebo drezu 
otevreny. 

• NIKDY nenechavejte jine deti jako dozor mlsto 
dospele osoby. 

• Aby nedoslo k oparenl horkou vodou, umlstete 
vyrobek tak, aby dite nedosahlo ke zdroji vody. 

• Opatrovnfk musi byt nepretrzite v kontaktu s ditetem. 

• Deti se mohou utopit i ve velmi kratke dobe v 
malem mnozstvi vody, jako naprlklad 2 cm. 

• VAROVANI: Zamezte utonutl. Vzdy mejte dite na 
dosah svych rukou. 

• VAROVANI: Nenechavejte ostatni deti hrat si s timto 
vyrobkem. 

• Dbejte zvyseneho rizika nehod u deti ve veku do 12 
mesicu, kdy jsou snadno zranitelne. 

• VAROVANI: Teplocitliva zatka slouzi pouze jako 
prfdavny indikatorteploty vody a nikdy nesmi vest k 
omezeni bdelosti pecujici osoby. Pred vlozenim dite- 
te do vany vzdy zkontrolujte teplotu vody rukama. 

• Doba zivotnosti teplocitlive zatky je omezena a 
zatka musi byt po 2 letech vymenena. 

Informace o vyrobku: 

• Tento vyrobek Ize pouzft pro deti do 4 let. 

• Naplnte vanicku Stokke* Flexi Bath* vodou. Nikdy neplnte 
vanicku Stokke® Flexi Bath® vice nez do 2/3 jejlho objemu. 
Pouzfvate-li vanicku Stokke® Flexi Bath® s oporou pro novo- 
rozence, nikdy nenapoustejte vodu nad ukazatel maximalnl 
hladiny na opore pro novorozence Stokke® Flexi Bath* 

• S vanickou Stokke* Flexi Bath* pouzlvejte pouze vodu a detske 
mydlo a sampon. Nepridavejte do vody detsky olejfcek ani jine 
tekutiny. V dusledku delslho/nadmerneho pouzitf takovych 
tekutin by mohlo dojlt k poskozenl mekkeho plastu (TPE). 
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• Pred vlozenim ditete do vanicky Stokke® Flexi Bath® vzdy 
vyzkousejte teplotu vody ve vanicce. Obvykla teplota vody pro 
koupani ditete by mela byt od 32,2 do 37,8 °C. 

• Vanicku Stokke® Flexi Bath® nezvedejte za uzaviraci mechani- 
smus. Pri fadnem pouzivani vydrzi uzaviraci mechanismus po 
celou dobu zivotnosti vanicky. 

• Deti by nemely ve vanicce Stokke® Flexi Bath® nikdy stat, 
protoze by mohly spadnout nebo se zranit. 

• Deti by se behem pouziti vanicky Stokke® Flexi Bath® nemely 
nikdy naklanet pres okraje vanicky ani na nich stat, protoze by 
se mohly zranit a vanicka by se mohla pfevrhnout nebo zlomit. 

• Nekousejte do zatky ani do uzaviraciho mechanismu vanicky 
ani je nestrkejte do ust. Davejte pozor, at’se neposkrabete o 
uzaviraci mechanismus. 

• Umistete vanicku Stokke® Flexi Bath® nad odtok, vyjmete 
zatku z vanicky a vypust’te vodu. Behem pouziti vanicky je 
nutne, aby na deti dohlizela dospela osoba. 

• Po pouziti a vypusteni vany je dulezite vyrobek oplachnout vodou 
a odstranit veskere zbytky mydla ci jinych koupelovych pripravku. 
Potom vanu otrete mekkou tkaninou, slozte ji a uskladnete. 

• Pred pouzitim vzdy zkontrolujte stabilitu vyrobku. 

• Tuto vanicku Stokke® Flexi Bath® nepouzivejte, pokud je 
poskozena, zlomena nebo rozebrana. 

• Nepouzivejte jine nez vyrobcem schvalene nahradm dily 
a prislusenstvi. 

• Vanicku Stokke Flexi Bath nikdy nepouzivejte na vyvysenych 
mistech - pokud nepouzijete stojan Flexi Bath Stand. 

• Aby se slozena vanicka Stokke® Flexi Bath® neotevrela behem 
prenaseni a nezpusobila zraneni, omotejte ji provazkem, 
paskou nebo gumou. 

• Batolata a male deti jsou pri koupani vystaveny riziku utonuti. 

Vypoustecizatka 

Zatku neponechavejte nechranenou na slunci - mohlo by dojit 
k poskozeni vyrobku. 

euAWARNHINWEIS- 
GEFAHR DES ERTRINKENS 

WICHTIG: Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor 
dem Gebrauch sorgfaltig durch und bewahren Sie 
sie fur den zukiinftigen Bedarf auf. 

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen 
aufgestellt werden. 


WARNHINWEIS - GEFAHR DES ERTRINKENS 

• Es sind Kinder beim Baden ertrunken. 

• Das Kind nie unbeaufsichtigt im Bad lassen, auch 
nichtfureinen kurzen Augenblick.Wenn Sie den 
Raum verlassen mOssen, nehmen Sie Ihr Kind mit. 

• Bleiben Sie wahrend des Badens immer bei Ihrem 
Kind. 

• Heben Sie dieses Produkt NIE an, wenn ein Saugling 
darin ist. 

• Stellen Sie dieses Produkt NIE in einer gefullten 
Badewanne fOr Erwachsene oder in einem gefullten 
Waschbecken ab. 

• VerschlieOen Sie NIE den Abfluss der Erwachsenen- 
badewanne oder des Waschbeckens. 

• Obertragen Sie Ihre Aufsichtspflicht NIE auf Kinder. 

• Um Verbruhungen zu vermeiden, platziere die 
Badewanne so, dass das Kind die Wasserguelle nicht 
erreichen kann. 

• Die Pflegeperson muss standig in Kontakt mit dem 
Kind sein. 

• Kinder konnen schon bei Wassertiefen von nur 2cm 
rasch ertrinken! 

• ACHTUNG: Um Ertrinken zu verhindern, das Kind 
immer in Reichweite halten. 

• ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem 
Produkt spielen. 

• Denken Sie an das erhohte Unfallrisiko von Kindern 
in dem besonders gefahrdeten Alter von unter 12 
Monaten. 

• ACHTUNG: Der warmeempfindliche 
Badewannenstopsel dient nur als zusatzliche 
Temperaturanzeige. Er ersetzt keineswegs die 
Aufsichtspflicht der betreuenden Person. Prufen Sie 
die Wassertemperatur immer von Hand, bevor Sie 
Ihr Kind in die Wanne setzen. 

• Die Lebensdauer des warmeempfindlichen 
Badewannenstopsels ist begrenzt, er sollte nach 
zwei Jahren ersetzt werden. 

Produktinformationen: 

• Dieses Produkt eignet sich fur Kinder von circa 0-4 Jahre. 
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• Fullen Sie das Stokke® Flexi Bath® mit Wasser. Die maxi¬ 
male Fullmenge betragt 2/3 des Fassungsvermogens des 
Stokke® Flexi Bath® Bei Gebrauch der Stokke® Flexi Bath® 
Babystutze fullen Sie das Stokke® Flexi Bath® bitte nur bis zu 
der Markierung auf der Stokke® Flexi Bath® Babystutze mit 
Wasser. 

• Verwenden Sie nur Wasser, Kinderseife und -shampoo im 
Stokke® Flexi Bath® Fugen Sie dem Wasser kein Babyol Oder 
andere Zusatze hinzu. Eine regelmaBige/intensive Anwendung 
dieser Zusatze schadigt den weichen Kunststoff (TPE). 

• Prufen Sie immer die VVassertemperatur, bevor Sie Ihr Baby in das 
Stokke® Flexi Bath® setzen. Die optimale Badewassertemperatur 
fur ein Baby liegt zwischen 32,2 und 37,8 °C. 

• Fleben Sie das Stokke® Flexi Bath® nicht am 
SchlieBmechanismus an. Der SchlieBmechanismus halt bei 
richtiger Anwendung so lange wie die Babybadewanne. 

• Urn Sturze und Verletzungen vorzubeugen, sollten Kinder im 
Stokke® Flexi Bath® nursitzen, nicht stehen. 

• Kinder durfen wahrend des Bades weder auf den Seiten des 
Stokke® Flexi Bath® stehen noch dagegenlehnen. Dies kann 
sonst dazu fuhren, dass sich Ihr Kind verletzt, die Babywanne 
umkippt oder beschadigt wird. 

• Nehmen Sie den Babywannenstopsel und den 
SchlieBmechanismus nicht in den Mund oder zwi¬ 
schen die Zahne. Achten Sie darauf, dass Sie sich am 
SchlieBmechanismus nicht verletzen. 

• Stellen Sie das Stokke® Flexi Bath® uber einem Abfluss auf, 
bevor Sie den Babywannenstopsel abziehen und das Wasser 
ablassen. Kinder mussen von Erwachsenen beaufsichtigt 
werden, solange die Badewanne in Gebrauch ist. 

• Spulen Sie das Flexi Bath® nach dem Gebrauch grundlich mit 
klarem Wasser aus, urn Ruckstande von Seife oder anderen 
Badezusatzen zu entfernen, bevor Sie es mit einem weichen 
Tuch trocken wischen und zusammengefaltetverstauen. 

• Vor Gebrauch immer die Stability des Produkts prufen! 

• Bitte entsorgen Sie das Stokke® Flexi Bath®, wenn es bescha¬ 
digt oder auseinandergenommen wurde. 

• Bitte nurvom Flersteller zugelassene Ersatzteile und Zubehor 
verwenden. 

• Nutze niemals das Stokke Flexi Bath auf einer erhohten 
Stellflache, es sei denn, es handelt sich urn das Flexi Bath 
Gestell. 

• Sichern Sie das zusammengefaltete Stokke® Flexi Bath® 
zusatzlich mit einem Seil, Klebeband oder Gummibandern, 
damit es wahrend des Transports nicht aufspringen kann und 
jemanden verletzt. 

• Babys und Kleinkinder konnen beim Baden ertrinken. 


Badewannenstopsel 

Bitte nicht ungeschutzt in der Sonne liegen lassen! 

Sonnenstrahlen kann das Produkt schadigen. 

es A ADVARSEL - 
DRUKNERISIKO 

VIGTIGT: Laes instruktionerne omhyggeligt inden 

brug og gem dem til senere brug. 

Dette produkt ma kun installeres af voksne. 

ADVARSEL - DRUKNERISIKO 

• Babyererdruknet under badning. 

• Efterlad aldrig barnet alene i badet, end ikke for et 
kort ojeblik. Tag barnet med dig, hvis du forlader 
rummet. 

• Vaer altid i kontakt med dit barn under badningen 

• Loft ALDRIG dette produkt med barnet i. 

• Saet ALDRIG dette produkt i et voksenbadekar eller 
en vaskekumme med vand i. 

• Lad ALTID aflobet sta abent i voksenbadekarret eller 
vaskekummen. 

• Lad ALDRIG andre born holde opsyn i stedet for en 
voksen. 

• For at undga skoldning af varmt vand skal produktet 
placeres, sa barnet ikke kan na vandhanen. 

• Den voksne skal til enhver tid vaere i kontakt med 
barnet. 

• Babyer kan drukne i 2 cm vand, pa meget kort tid. 

• ADVARSEL: Undga drukning. Sorg altid for, at dit 
barn er inden for raekkevidde. 

• ADVARSEL: Lad ikke andre born lege med dette produkt. 

• Vaer opmaerksom pa den ekstra risiko for ulykker, 
som born i den sarbare alder under 12 maneder er 
udsat for. 

• ADVARSEL: Den varmefolsomme prop er kun taenkt 
som en ekstra indikator af vandtemperaturen, og 
foraelderens agtpagivenhed er altid vigtigst. Tjek 
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altid vandtemperaturen med dine haender, inden du 
setter dit barn ned i badekaret. 

• Den varmef 0 lsomme prop har en begraenset levetid 
og skal udskiftes efter 2 ar. 

Produktinformation: 

• Dette produkt kan bruges, fra barnet er ca. 0-4 ar. 

• Fyld Stokke® Flexi Bath® med vand. Fyld aldrig mere vand 

i Stokke® Flexi Bath® end 2/3 af ; hvad badekarret kan rum- 
me. Flvis det anvendes sammen med Stokke® Flexi Bath® 
Newborn Support, ma der kun fyldes vand til maks-angivel- 
sen pa Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• Anvend kun vand, bornesaebe og borneshampoo i Stokke® 
Flexi Bath® Undlad at haelde babyolie eller andre vaesker i 
vandet. Overdreven brug af sadanne vaesker kan beskadige 
det blode plastmateriale (TPE). 

• Tjek altid vandtemperaturen i Stokke® Flexi Bath®, for du 
putter barnet i bad. Den typiske vandtemperatur til at bade et 
spaedbarn skal vaere mellem 32,2 og 37,8 °C. 

• Undlad at lofte Stokke® Flexi Bath® ved at holde i lukkemeka- 
nismen. Flvis denne mekanisme bruges rigtigt, kan den holde 
lige sa laenge som badekarret. 

• Born ma aldrig sta op i et Stokke® Flexi Bath®, da de kan 
risikere at falde eller komme til skade. 

• Born ma aldrig laene sig udover eller sta pa siderne af Stokke® 
Flexi Bath®, nar det er i brug, da barnet kan risikere at komme 
til skade, eller badekarret kan vaelte eller ga i stykker. 

• Undlad at putte proppen eller lukkemekanismen i munden 
eller at bide i dem. Pas pa ikke at rive dig pa lukkemekanismen. 

• Placer altid Stokke® Flexi Bath® over et aflob og fjern proppen 
i karret for at lukke vandet ud. Born skal altid vaere under 
opsyn af voksne, nar badekarret anvendes. 

• Efter brug tommes og skylles badekarret med vand for at 
fjerne evt. resteraf saebe eller andre badeprodukter, inden 
karret torres med en blod klud og foldes sammen til opbe- 
varing. 

• Tjek altid, om produktet star sikkert inden brug. 

• Stop med at bruge dette Stokke® Flexi Bath®, hvis det bliver 
beskadiget, gar i stykker eller gar fra hinanden. 

• Undlad at bruge reservedele eller tilbehor, der ikke er god- 
kendtafproducenten. 

• Stokke Flexi Bath ma aldrig saettes pa et bord eller andet, der 
er haevet over gulvet, medmindre det er et Flexi Bath stativ. 

• For at undga, at det sammenfoldede Stokke® Flexi Bath® 
abner sig under tranport og forarsager skader, skal karret 
sikresmed snor, tape eller elastik. 

• Babyer og sma born kan drukne, nar de er i bad. 


Bundprop 

Lad aldrig proppen ligge ubeskyttet i solen, da det kan beska¬ 
dige produktet. 

is A ADVERTENCIA - 
RIESGO DE 
AHOGAMIENTO 

IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones 
antes de la utilization y conserved para futuras 
consultas. 

Este producto solo debe ser instalado por un adulto. 

ADVERTENCIA - RIESGO DE AHOGAMIENT 

• Algunos ninos se han ahogado durante el bano. 

• No deje nunca solo al nino desantendido en el bano, ni 
siquiera un instante. Si tiene que salir del cuarto, lleve al 
nino consigo. 

• Permanezca siempre en contacto con el nino durante 
el bano. 

• SIEMPRE mantenga al nino bajo el alcance de un adulto. 

• NUNCA levante este producto con un nino adentro. 

• NUNCA coloque este producto en agua en un 
fregadero o en una banera para adultos. 

• SIEMPRE deje destapado el desagOe en la banera 
para adultos o el fregadero. 

• NUNCA substituya la supervision de un adulto con la 
de un menor. 

• Para evitar quemaduras con agua caliente, coloca el 
producto de manera que el nino no pueda tocar ni el 
grifo ni el chorro de agua entrante. 

• La persona a cargo debe estar siempre en contacto 
con el nino. 

• Los ninos pueden ahogarse muy rapidamente en 
cantidades de agua de incluso apenas 2 cm. 

• ADVERTENCIA: Impida el ahogamiento. Mantenga 
siempre el nino al alcance de su mano. 

• ADVERTENCIA: No deje que otros ninos jueguen con 
este producto. 
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• Preste especial atencion a los accidentes con ninos 
en edad vulnerable de menos de 12 meses. 

• ADVERTENCIA: El tapon de drenaje sensible al calor 
ha sido unicamente disenado para dar una idea de 
la temperatura del agua pero nunca debe sustituir 
la vigilancia que un cuidador ha de tener. Revisa 
siempre la temperatura del agua con las manos 
antes de introducir al bebe en la banera. 

• La vida util del tapon sensible al calor es limitada y 
debera ser sustituido transcurridos 2 anos. 

Information sobre el producto: 

• Este producto puede usarse desde 0 a 4 anos aproximada- 
mente 

• Llene la Stokke® Flexi Bath® con agua. 

• Nunca llene la Stokke® Flexi Bath® con mas de 2/3 de agua 
de su capacidad. Cuando la utiliza con el Stokke® Flexi Bath® 
Newborn Support, nunca ponga agua por encima de la indi¬ 
cation de nivel maximo. 

• Solo utilice agua, jabon y champu para ninos en la Stokke® 
Flexi Bath® No agregue aceite para bebe ni cualquier otro 
liquido al agua. El uso prolongado y generalizado de estos 
liquidos podria danar el plastico blando (TPE). 

• Siempre pruebe la temperatura del agua antes de poner al 
nino en la Stokke® Flexi Bath® Fa temperatura promedio del 
agua para banar a un bebe debe ser de entre 32,2 y 37,8° C / 
90 y 100° F. 

• No utilice el mecanismo de cierre para levantar la Stokke® 
Flexi Bath® Con un uso apropiado, el mecanismo de cierre 
durara tanto como la banera. 

• Eos ninos nunca deben pararse en la Stokke® Flexi Bath® ya 
que pueden caerse o sufrir lesiones. 

• Eos ninos nunca deben apoyarse o sentarse en los bordes de 
la Stokke® Flexi Bath® mientras esta en uso, ya que podria 
voltearse o romperse y provocar lesiones. 

• No muerda ni ponga en su boca el tapon o el mecanismo 
de cierre de la banera. Tenga cuidado de no rasparse con el 
mecanismo de cierre. 

• Siempre coloque la Stokke® Flexi Bath® sobre un desague y 
extraiga el tapon de la banera para drenar el agua. Eos ninos 
siempre deben permanecer bajo la supervision de un adulto 
cuando se utiliza la banera. 

• Una vez usada y vaciada la banera, es importante enjuagarla 
con agua para quitar cualquier residuo de jabon y demas pro¬ 
duces de bano. A continuation, pasele un pano suave para 
secarla, luego plieguela y guardela. 


• Verifica siempre la estabilidad del producto antes de usarlo. 

• Deje de utilizar la Stokke® Flexi Bath® si sufre danos, se rompe 
osedesarma. 

• No utilices piezas de repuesto o accesorios que no sean los 
aprobados por el fabricante. 

• Evite que la Stokke® Flexi Bath® plegada se abra accidentalmen- 
te durante el transpose y cause lesiones. Para mayor protection, 
agregue una cuerda, cinta o banda elastica a su alrededor. 

• Eos bebes y los ninos pequenos corren el riesgo de ahogarse 
al banarse. 

Tapon de drenaje 

No dejes el tapon expuesto al sol dado que podria danarse. 

□ AVAROITUS- 
HUKKUMISVAARA 

TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kaytta- 

mista. Sailyta ne myohempaa tarvetta varten 

Vain aikuiset saavat asentaa taman tuotteen. 

VAROITUS - HUKKUMISVAARA 

• Lapsia on hukkunut kylvetyksen aikana. 

• Ala jata lasta koskaan valvomatta kylpyammeeseen, 
edes pieneksi hetkeksi. Jos sinun on poistuttava 
huoneesta, ota lapsi mukaan. 

• Lapsen on oltava AINA aikuisen ulottuvilla. 

• ALA KOSKAAN nosta tata tuotetta, jos siina on lapsi. 

• ALA KOSKAAN aseta tata tuotetta aikuisten kylpy¬ 
ammeeseen tai altaaseen, jossa on vetta. 

• Pida AINA aikuisten kylpyammeen tai altaan tulppa 
irrotettuna. 

• Kylvetettavaa lasta valvovaa aikuista El KOSKAAN 
saa korvata valvovalla lapsella. 

• Sijoita tuote kuuman veden aiheuttamien pa- 
lovammojen valttamiseksi niin, ettei lapsi ylety 
vesihanaan. 

• Hoitajan on oltava jatkuvasti kosketuksissa lapsen 
kanssa. 

• Lapsi voi hukkua jopa 2 cm:n syvyiseen veteen 
hyvin lyhyessa ajassa. 
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• VAROITUS: Esta hukkuminen. Pysyttele aina kasivar- 
ren mitan paassa lapsesta. 

• VAROITUS: Ala anna muiden lasten leikkia talla 
tuotteella. 

• Oletietoinen vaaroista, kun lapsi on haavoittuvaises- 
sa alle 12 kuukauden iassa. 

• VAROITUS: Lampoherkan tulpan on ainoastaan 
tarkoitus nayttaa lisatietoa veden lampotilasta, eika 
sen ole tarkoitus korvata lasta hoitavan henkilon 
omaa tarkkaavaisuutta. Tarkista aina lampotila omin 
kasin ennen kuin laitat lapsen ammeeseen. 

• Lampoherkan tulpan kayttoika on rajallinen ja se 
tulee vaihtaa uuteen 2 vuoden kuluttua. 

Tuotetiedot: 

• Noin 0-4-vuotiaat voivat kayttaa tata tuotetta. 

• Tayta Stokke® Flexi Bath® vedella. Siina ei saa olla vetta 
enempaa kuin 2/3 sen tilavuudesta. Jos kaytossa on myos 
Stokke® Flexi Bath® Newborn Support, tayta vetta vain 
Stokke® Flexi Bath® Newborn Supportin vedenpinnan ylarajan 
merkkiin saakka. 

• Stokke® Flexi Bath® -ammeessa saa kayttaa vain vetta seka 
lasten saippuaa ja shampoota. Ala lisaa veteen vauvanhoito- 
oljya tai muita nesteita. Tallaisten nesteiden pitkaan jatkuva 
kaytto voi vaurioittaa pehmeaa TPE-muovia. 

• Kokeile aina Stokke® Flexi Bath® -ammeeseen lisatyn veden 
lampotila ennen lapsen laittamista ammeeseen. Lasta 
kylvetettaessa veden lampotilan on yleensa oltava alueella 
32,2-37,8 °C. 

• Ala nosta Stokke® Flexi Bath® -ammetta sulkemismekanis- 
mista. Kun sulkemismekanismia kaytetaan oikein, se kestaa 
ammeen koko kayttoian ajan. 

• Lapset eivat saa seista Stokke® Flexi Bath® -ammeessa. 
Muutoin on olemassa loukkaantumisen vaara. 

• Lapset eivat saa nojata Stokke® Flexi Bath® -ammeen reunoihin 
tai seista niiden paalla, kun amme on kaytossa. Muutoin lapsi 
voi loukkaantua tai amme voi kaantya ympari tai rikkoutua. 

• Ala pure tulppaa tai sulkemismekanismia alaka laita sita suu- 
husi. Varo, etta etsaa naarmuja sulkemismekanismista. 

• Kayta Stokke® Flexi Bath® -ammetta viemariaukon paalla. 
Tyhjenna amme vedesta irrottamalla tulppa. Kun ammetta 
kaytetaan, aikuisen on aina valvottava lapsia. 

• Saippuan ja muiden kylpytuotteiden jaamat pitaa huuhdella 
ammeesta kayton ja tyhjennyksen jalkeen. Vasta sitten ammeen 
voi pyyhkia kuivaksi pehmealla liinalla ja taittaa varastoon. 


• Jos Stokke® Flexi Bath® vaurioituu, sarkyy tai hajoaa osiin, 
poista se kaytosta. 

• Tarkasta aina ennen kayttoa, etta tuote seisoo vakaasti. 

• Ala kayta muita kuin valmistajan hyvaksymia varaosia ja 
lisavarusteita. 

• Ala kayta Stokke Flexi Bath -ammetta millaan muulla 
korkealla alustalla kuin Flexi Bath Stand -jalustalla. 

• Esta kokoon taitettua Stokke® Flexi Bath® -ammetta avautu- 
masta kuljetuksen aikana ja aiheuttamasta loukkaantumista 
kiinnittamalla se koydella, teipilla tai joustavalla nauhalla. 

• Vauvatja pikkulapset voivat hukkua kylvetettaessa. 

Tulppa 

Ala jata tulppaa auringonpaisteeseen, silla se voi vahingoittaa 
tulppaa. 

is A AVERTISSEM ENT - 
RISQUE DE NOYADE 

Important: Lisez attentivement les instructions 
avanttoute utilisation etconservez-les pour 
pouvoir vous y referer ulterieurement. 

Ce produit doit etre installe uniquement 
par un adulte. 

AVERTISSEMENT - RISQUE DE NOYADE 

• Risque de noyade dans la baignoire 

• Ne jamais laisser votre bebe sans surveillance dans 
le bain, meme pour un court instant.Si vous devez 
quitter la piece, prenez votre bebe avec vous. 

• Ne soulevez JAMAIS ce produit avec un enfant a 
I'interieur. 

• Ne placez JAMAIS ce produit dans une baignoire 
d'adulte ou un evier rempli d'eau. 

• LAISSEZ toujours la sortie d'ecoulement ouverte 
dans la baignoire d'adulte ou I'evier. 

• Ne laissez JAMAIS un autre enfant surveiller le bain a 
la place d'un adulte. 

• Pour eviter les brulures liees a la temperature de 
I'eau, positionnez le produit de sorte que I'enfant ne 
puisse pas atteindre la source d'eau. 
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• L'enfant doit toujours etre sous la supervision d'un 
adulte competent. 

• Les enfants peuvent se noyer dans une eau tres peu 
profonde, moins de 2 cm, en un temps tres court. 

• AVERTISSEMENT: Prevention de la noyade. Restez 
toujours a portee de main de votre enfant. 

• AVERTISSEMENT: Ne laissez pas d'autres enfants 
joueravec ceproduit. 

• Sachez que le risque d'accident est plus eleve dans 
la tranche d'age plus vulnerable des enfants de 
moins de 12 mois. 

• AVERTISSEMENT: Ce bouchon offre une indication 
complementaire de la temperature de I'eau et ne 
doit jamais remplacer la vigilance de la personne 
donnant le bain a l'enfant. Verifiez toujours la tem¬ 
perature de I'eau avec votre main avant de placer 
l'enfant dans son bain. 

• Le bouchon sensible a la chaleur a une duree de vie 
limitee et doit etre remplace tous les 2 ans. 

Information concernant le produit: 

• Ce produit peut etre utilise approximativement entre 0 et 4 ans. 

• Remplissez la baignoire Stokke® Flexi Bath® d'eau. Ne rem- 
plissez jamais la Stokke® Flexi Bath® au-dela des deux tiers 
de sa capacite. Si vous utilisez le support pour nouveau-ne de 
la Stokke® Flexi Bath®, ne depassez jamais la quantite d'eau 
indiquee sur le support pour nouveau-ne Stokke® Flexi Bath® 

• Utilisez uniquement de I'eau, du savon et du shampoing pour 
enfants dans la Stokke® Flexi Bath® N'ajoutez pas d'huile 
pour bebes ni aucun autre liquide dans I'eau. ['utilisation pro¬ 
long^ et a long terme de ces produits pourrait endommager 
le plastique souple de la baignoire (TPE). 

• Verifiez toujours la temperature de I'eau dans la baignoire 
Stokke® Flexi Bath® avant de mettre votre enfant dans le 
bain. La temperature habituelle pour laver les bebes se situe 
entre 32,2-37,8°C/90-100°F. 

• Ne soulevez pas la Stokke® Flexi Bath® a I'aide du mecanisme 
de fermeture. Correctement utilise, le mecanisme de ferme- 
ture durera aussi longtemps que la baignoire. 

• Les enfants ne doivent jamais se mettre debout dans la 
Stokke® Flexi Bath® car ils pourraient tomber ou se blesser. 

• Les enfants a I'interieur de la baignoire Stokke® Flexi Bath® ne 
devraient jamais se pencher ou s'appuyer contre les parois car 
ils pourraient se blesser et la baignoire pourrait se retourner 
voire meme se briser. 


• Ne mordez pas et ne placez pas le bouchon ou le mecanisme 
de fermeture dans votre bouche. Faites attention de ne pas 
vous egratigner avec le mecanisme de fermeture. 

• Placez toujours la Stokke® Flexi Bath® au dessus d'une grille 
d'ecoulement et enlever le bouchon de la baignoire pour eva- 
cuer I'eau. Les enfants dans la baignoire doivent toujours etre 
sous la supervision d'un adulte. 

• II est important de rincer la baignoire a I'eau apres [utilisation 
afin d'enlever tout residu de savon et autres produits pour le 
bain, puis de I'essuyer avec un chiffon doux et de la plier pour 
la ranger. 

• Verifiez toujours la stabilite du produit avant de I'utiliser. 

• Arretez d'utiliser votre baignoire Stokke® Flexi Bath® si elle est 
endommagee, brisee ou qu'elle se demonte. 

• N'utilisez pas d'accessoires ou de pieces de rechange non 
approuves parlefabricant. 

• Ne jamais utiliser le Stokke Flexi Bath sur une surface 
surelevee autre que le support Stokke® Flexi Bath. 

• Pour eviter que la Stokke® Flexi Bath® pliee ne s'ouvre lors du 
transport et ne blesse quelqu'un, securisez la baignoire avec 
une corde, du ruban adhesif ou un elastique. 

• Les bebes et les jeunes enfants peuvent se noyer pendant le 
bain. 

Bouchon devidange 

Veuillez ne pas exposer directement le bouchon aux rayons du 
soleil, pour eviter de I'endommager. 

Ea A nPOEIAOnOlHIH 
- KINAYNOZ FlNirMOY 

IHMANTIKO: Aia(3aoi£ npooEKTiKd tk; o6nY' £< : 
npiv ano in XPn°n KQl <puAaCi£ tk; yia ptAAovTiiq 
avatpopd. 

Auto to npoidv np£na va £YKa0iaTaxai povo and 
£vr|AiKO. 

nPOEIAOnOlHIH - KINAYNOZ flNirMOY 

• Ta pupa nviyr|Kav evu KoAupnouaav. 

• I10T£ pqv acpf|V£T£ to naidi atpuAaxTO oto pnavio, 
out£ yia Aiy a; OTiypA Av npEna va (puy£T£ ano to 
dupaTio, napT£ to naidi pa(i aac 

• 'Exra flANTA to fipapot; kovto ot tvav tvqAiKO. 
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• Mipv avaoqKwvra HOTE auio to npoTov pi£ to 
[ 3p£(po<; |ioa. 

• MipV TO7TO0£T£IT£ HOTE OUTO TO npoiov OTO V£pO 
[i£oa 0 £ pnaviTpa rj vmTf|pa yia EvqAiKou?. 

• AiaTHpEta I1ANTA ovoixto to oicpovi OTipv pnaviTpa 
rj to vinTripa yia EvqAiKou?. 

• Mipv £JTiTp£iT£T£ HOTE 0 £ aAAa nai6ia va uhokoGi- 
otouv Tipv £nipA£ipr| me, a/ipAlKOU. 

• Ra va pipv koeI to nai6( ano to (toto v£po, tohoBt- 
Tf|OT£ TO npoiov £TOl OOOTE VO pipV [J7TOp£l VO (pTOOTl 
OTipv nriYH napoxnc; v£pou. 

• AapETE unoipn tov au£rpvo kivSuvo otuxopotoov 
\\t nai8ia OTipv £uaio0r|Tn i\hm kotoo tgjv 12 pipvwv 

• Ta nai8ia pnop£i va nviyouv noAu ypHYOpa 0£ noAu 
piKpf| nOOOTIpTO VEpOU OTTCjlX; 2 cm. 

• HPOEIAOnOlHIH: H 0£ppo£uaio0r|Tn Tana xpipoi- 
paia anoKAEiOTiKa Kai povo ax; npooBao? Seikthc; 
Tip? BTppoKpaolac; tou v£pou Kai onoio? (ppovTl(a 
to nai6( np£na navna va Enaypunva Kai va pip 
(3aol(aai noT£ povo OTpv rana. Rp£na va eAeyx^e 
navna Tp BnppoKpaola tou v£pou p£ to x^pia oa<; 
npOTOu (5aAa£TO nai6( oto pnavdKi. 

• H 6iapK£ia (cope; Tp^ BEppoajaloBipTipc; Tana? aval 
n£piopiop£vp Kai anarraiai p avTiKaraoTaop Tp? 
uoTEpa ano 2 xpovia. 

nAippocpople^yia to npoiov: 

• Auto to npoiov pnopel va xppoiponoip0el ot rjAiKiEc; ano 
neplnou 0-4 etwv. 

• FeploTE to Stokke® Flexi Bath® pe vepo. Mp YEplCare noiE 
to Stokke® Flexi Bath® pe vepo nEpioooiepo ano xa 2/3 xpe; 
XwppxiKOxpTac; xpe; pnaviepac;. Av xppoiponoierrai pE to 
OT ippiypa vEOYEwpiou Stokke® Flexi Bath®, pp yeplCETE noxe 
pE vepo navw ano to belKxp peyiOTpc; oxaOppc; vepou oxo 
oippiypa vEoyEvvpxou Stokke® Flexi Bath® 

• XppoiponoiEliE povo vepo, oanouvi Kai oapnouav yia naibia oxo 
Stokke® Flexi Bath® Mpv npoo0EiEiE baby oil p onoiobpnoxe 
aAAo uypo oxo vepo. FI napaiEiapEvp/EKiEiapEvp xppop 
TEioiwv uypwv pnopel va KaiaoTpeipEi to anaAo nAaoxiKO (TPE). 

• EAeyx^te navxa ip 0EppoKpaola tou vepou oto Stokke® Flexi 
Bath® npiv xono0£Tpo£T£ to naibi oac; oe auxo. FI xuniKp 0Ep- 
poKpaoia vepou yia to pnavio evoc; pwpou 0a npenei va Eivai 
pExaft) 90-100°F/32,2-37,8°C. 


• Mpv avaopKwvETE to Stokke® Flexi Bath® ano to ppxaviopo 
KAeioipaxoc;. Me xpv KaxaAApAp xppop, o ppxaviopoc; KAeiolpa- 
xoc; 0a avxE^Ei yia oAoKAppp xp biapKEia (wpc; xpe; pnaviepac 

• Ta naibia bev 0a npenei va otekovtoi op0ia oxo Stokke® Flexi 
Bath®, Ka0u)(; Kaxi tetoio pnopel va oSpyipoEi oe nxwoeic; p 
xpaupaxiopouc 

• Ta naibia 6ev 0a npenei va aKOupnouv p va otekovtoi otic; 
nAeupec; xou Stokke® Flexi Bath®, oxav auxo xppoiponoielxai, 
Ka0a)(; pnopel va xpaupaxioxouv ano to avanoboyupiopa p to 
onaoipo xpe; pnaviepac 

• Mp SayKcovETE p paCexe xpv xana p to ppxaviopo KAeioipaxoc; 
xpe; pnaviepac; oxo oxopa oac;. Hpooexexe va ppv ypax(ouvl- 
oexe xov eauxo oac; oxo ppxaviopo KAeioipaxoc;. 

• Tono0ExelTE navxa xo Stokke® Flexi Bath® navoo ano eva oicpovi 
Kai acpaipeoxe xpv xana oxpv pnaviepa yia va anooxpayy Ioexe 
to vepo. Ta naibia npenei va pploKOvxai navxa uno xpv enlpAe- 
ipp evo^ evpAiKOu Kaxa xp xppop xpe; pnaviepac;. 

• Acpou xppoiponoipoexe Kai aSeiaoexe to pnavaKi, eivai 
oppavxiKO va xo ^enAuvexe pe vepo yia va anopaKpuvexe 
k60e KaxaAomo oanouviou p aAAwv npoiovxwv Ka0apioxpxac; 
owpaxoc; exouv anopelvei. iKOunloxe xo pexa pe paAaKO navi 
Kai SmAwoTE xo yia va xo anoBpKEuoexE. 

• Hdvxa npenei va eAeyx^xe xpv Euoia0Eia xou npoTovxo? npiv 
ip xppop xou. 

• Ixapaxpoxe xp xppop xou Stokke® Flexi Bath®, av Kaxaoxpa- 
cpel, onaoei p anoouvappoAoyp0el. 

• Mp xppoiponoipoexE aAAa avxaAAaKxiKa p a^eoouap nApv 
TQ)v eyKEKpipevcav ano tov KaiaoKEuaoip. 

• Hote pp xppoiponoipoexe to pnavaKi Stokke Flexi Bath oe 
unepuipcjopevp emcpaveia napa povo oip paop oxppi^paou 
Flexi Bath. 

• Fia va anoxpei|JETE xo avoiypa xou bmAwpevou Stokke® Flexi 
Bath® Kaxa xp pexaepopa Kai xpv npoKApop xpaupaxiopwv, 
aocpaAloxe nepaixepa) ip pnaviepa pe eva okoivI, xaivla p 
eAaoxiKp (wvp. 

• Ta pwpa Kai xa piKpa naibia biaxpexouv kIvSuvo nviypou oxav 
Kavouv pnavio. 

Tana anooipaYYiorK 

Mpv acppoeiE xpv xana EKxe0Eipevp oxov pAio yiail unapxei 

Klvbuvoc; va npoKAp0el (ppia oxo npoiov. 

DaAUPOZORENJE- 
OPASNOST OD UTAPANJA 
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VAZNO: Pazljivo procitajte upute i sacuvajte ih za 

buducu uporabu. 

Ovaj proizvod smiju ugradivati samo odrasle osobe. 

UPOZORENJE - OPASNOST OD UTAPANJA 

• Djeca su se utopila prilikom kupanja. 

• Nikada ne ostavljajte dijete u kupki bez nadzora, 
cak ni na trenutak. Ako morate izaci iz prostorije, 
ponesite dijete sa sobom. 

• Pazite da je dijete UVIJEK u neposrednoj blizini 
odrasle osobe. 

• NIKADA ne podizite ovaj proizvod s djetetom u njemu. 

• NIKADA ne stavljajte ovaj proizvod u vodu u kadi za 
odrasle ili usudoperu. 

• U kadi za odrasle ili u sudoperu odvod djecje kadice 
UVIJEK ostavite otvoren. 

• NIKADA ne dopustajte drugoj djeci da nadziru 
umjestoodraslihosoba. 

• Da biste izbjegli opekline izazvane vrucom vodom, 
proizvod postavite tako da dijete ne moze pristupiti 
izvoru vode. 

• Skrbnik mora cijelo vrijeme biti u kontaktu s djetetom. 

• Deti se mohou utopit i ve velmi kratke dobe v 
malem mnozstvi vody, jako napri klad 2 cm. 

• UPOZORENJE: Sprijecite utapanje. Neka vam dijete 
uvijek bude nadohvat ruke. 

• UPOZORENJE: Ne dopustajte drugoj djeci da se igraju 
ovim proizvodom. 

• Imajte na umu da kod djece u vrlo osjetljivoj dobi do 
12 mjeseci postoji dodatni rizikod nezgoda. 

• UPOZORENJE: Cep osjetljiv na toplinu sluzi iskljucivo 
kao pomocni pokazatelj temperature vode i ni u 
kojem slucaju ne moze nadomjestiti oprez skrbnika. 
Uvijek rukama provjerite temperaturu vode prije no 
sto dijete stavite u kadicu. 

• Cep osjetljiv na temperaturu ima ogranicen uporabni 
vijek i mora se zamijeniti nakon 2 godine. 

Podaci o proizvodu 

• Ovaj se proizvod moze koristiti za djecu u dobi od 0 do 4 godine. 

• Napunite djecju kadicu Stokke® Flexi Bath® vodom. Nikada 
nemojte napuniti vodom vise od 2/3 zapremnine djecje kadice 


Stokke® Flexi Bath® Koristite li dodatakza novorodencad za 
djecju kadicu Stokke® Flexi Bath®, nikada ne ulijevajte vodu iznad 
oznake za maksimalnu razinu vode na dodatku za novorodencad. 

• U djecjoj kadici Stokke® Flexi Bath® koristite samo vodu te 
djecji sapun i sampon. U vodu nemojte dodavati djecje ulje ni 
druge tekucine. Dugotrajna/pretjerana uporaba takvih tekuci- 
na moze ostetiti meku plastiku (TPE). 

• Uvijek provjerite temperaturu vode u djecjoj kadici Stokke® Flexi 
Bath® prije nego sto dijete stavite unutra. Uobicajena tempera- 
tura vode za kupanje djeteta treba iznositi od 32,2 do 37,8°C. 

• Nemojte dizati djecju kadicu Stokke® Flexi Bath® drzec'i je za 
mehanizam za zatvaranje. Uz ispravnu uporabu mehanizam 
za zatvaranje trajat ce cijeli zivotni vijek djecje kadice. 

• Djeca nikada ne smiju ustajati u djecjoj kadici Stokke® Flexi 
Bath® jerto moze uzrokovati pad ili ozljede. 

• Tijekom uporabe djeca se nikada ne smiju naslanjati ili stajati 
na stijenke djecje kadice Stokke® Flexi Bath® jerto moze 
uzrokovati ozljedu djece, izvrtanje ili lorn djecje kadice. 

• Cep za odvod ili mehanizam za zatvaranje nemojte gristi niti 
stavljati u usta. Pazite da se ne ogrebete o mehanizam za 
zatvaranje. 

• Djecju kadicu Stokke® Flexi Bath® uvijek postavite iznad 
odvoda i izvadite cep iz kadice kako biste ispustili vodu. 
Tijekom uporabe djecje kadice djeca moraju biti pod stalnim 
nadzorom odrasle osobe. 

• Poslije uporabe i praznjenja kade, bitno je isprati je vodom 
kako bi se uklonio ostali talog od sapuna ili drugih proizvoda za 
kupanje, prije nego sto se kada obrise mekom krpom i sklopi za 
skladistenje. 

• Prije upotrebe uvijek provjerite je li proizvod stabilan. 

• Prestanite s uporabom djecje kadice Stokke® Flexi Bath® ako 
je ostecena, slomljena ili rastavljena. 

• Ne upotrebljavajte rezervne dijelove ili dodatnu opremu koju 
proizvodac nije odobrio. 

• Djecju kadicu Stokke Flexi Bath ne upotrebljavajte na povise- 
noj povrsini, osim na postolju za Flexi bath. 

• Kako biste sprijecili da se sklopljena djecja kadica Stokke® 

Flexi Bath® otvori tijekom transporta i uzrokuje ozljede, djecju 
kadicu zavezite uzetom, Ijepljivom ili gumenom trakom. 

• Novorodencad i mala djeca mogu se utopiti prilikom kupanja. 

Ispusni cep 

Cep ne izlazite izravnim suncevim zrakama bez zastite jer tako 

moze doci do ostecenja proizvoda. 
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ns A FIGYELEM- 
FULLADASVESZELY 

FONTOS: A hasznalat elott gondosan olvassa at 

az utasi'tasokat es orizze meg azokat kesobbi 

hivatkozas celjabol. 

E termek felszereleset csak felnott vegezheti. 

FIGYELEM - FULLADASVESZELY 

• Kisgyermekek marfulladtak meg furdes kozben. 

• Soha ne hagyja felugyelet nelkul a gyermeket a 
furdokadban, meg nehany pillanatig sem. El kell 
hagynia a szobat, vigye magaval a gyermeket. 

• A csecsemo SOHA ne legyen karnyujtasnal tavolabb 
felnottol! 

• SOHA ne emelje fel a termeket, ha gyermek van 
benne! 

• SOHA ne helyezze a termeket vizbe felnott 
furdokadban vagy mosogatoban! 

• A felnott furdokadban vagy mosogatoban MINDIG 
hagyja a lefolyot nyitva! 

• SOHA ne engedje, hogy gyermek helyettesitsen 
felnottet a felugyeletben! 

• A forro viz okozta serulesek elkerulese erdekeben 
ugy helyezze el a termeket, hogy a gyermek ne erje 
el a vizforrast. 

• A gondozonak folyamatosan kapcsolatban kell allnia 
a gyermekkel. 

• A kisgyermekek akar 2 cm melysegu vizben is 
megfulladhatnak nagyon rovid idon belul. 

• FIGYELMEZTETES: Akadalyozza meg a fulladast. 
Gyermeke mindig karnyujtasnyira legyen. 

• FIGYELMEZTETES: Ne engedje, hogy mas gyermekek 
jatszanak ezzel a termekkel. 

• Legyen tudataban annak, hogy a legsebezhetobb 
eletkorban levo 12 honapnal fiatalabb gyermekek 
eseten fokozott balesetveszely all fenn. 

• FIGYELEM: A hore erzekeny dugo kizarolag a 
vizhomerseklet kiegeszfto jelzesere szolgal, es soha 
nem helyettesitheti a gondviselo felugyeletet. 


Mindig ellenorizze kezevel a viz homersekletet, 
mielott a kadba tenne a gyermeket. 

• A hore erzekeny dugo elettartama korlatozott, 2 
evente cserelni kell. 

Termekinformacio:: 

• Ez a termek 0-4 eves korban hasznalhato. 

• Toltse meg a Stokke® Flexi Bath® kadat vizzel! Ne tegyen a 
Stokke® Flexi Bath® kadba a teljes kapacitas ketharmadanal 
tobb vizet! Fla a Stokke® Flexi Bath® ujszulott kadbetetet 
hasznalja, ne tegyen a kadba a kadbeteten jelzett maximalis 
szintnel tobb vizet! 

• Kizarolag vizet, gyermekszappant es -sampont hasznaljon a 
Stokke® Flexi Bath® kadban! Ne adjon babaolajat vagy egyeb 
folyadekot a vizhez! Ezeknek a folyadekoknak a tartos hasznalata 
karosithatja a puha muanyagot (TPE - hore lagyulo elasztomer). 

• Mindig ellenorizze a viz homersekletet a Stokke® Flexi Bath® 
kadban, mielott belehelyezni a gyermeket! Kisgyermek 
furdetesehez idealis vizhomerseklet: 32,2-37,8°C (90—100°F). 

• Ne emelje meg a Stokke® Flexi Bath® kadat a zarszerkezetnel 
fogva! Rendeltetesszeru hasznalat mellett a zarszerkezet a 
furdetokad teljes elettartama alatt mukodokepes marad. 

• A gyermeknek nem szabad allnia a Stokke® Flexi Bath® 
kadban, mert ez eseshez es seruleshez vezethet. 

• Flasznalat kozben a gyermeknek nem szabad a Stokke® 

Flexi Bath® kad szelere tamaszkodnia vagy allnia, mert ez 
a gyermek serulesehez es a furdetokad felborulasahoz, 
toresehez vezethet. 

• A kad dugojat es zarszerkezetet ne tegye a szajaba, es ne 
harapja ossze! Fegyen korultekinto, ne okozzon maganak 
seriilest a zarszerkezettel! 

• A Stokke® Flexi Bath® kadat mindig lefolyo foie helyezze, a 
vizet pedig a dugo kihuzasaval engedje lefolyni! A furdetokad 
hasznalata kozben a gyermeknek mindig felnott felugyelete 
alatt kell lennie! 

• A kad hasznalata es kiuritese utan mindenkeppen oblitse el 
azt vizzel a szappan- vagy egyeb furdetoszer-maradvanyok 
eltavolitasa erdekeben, mielott puha ruhaval szarazra torolne, 
es a tarolashoz osszecsukna a kadat. 

• Flasznalat elott mindig ellenorizze a termek stabilitasat. 

• Fla a Stokke® Flexi Bath® kad megserul, eltorik vagy szetesik, 
ne hasznalja tovabb! 

• Kizarolag a gyarto altal jovahagyott cserealkatreszeket vagy 
kiegeszitoket hasznalja. 

• Soha ne hasznalja a Stokke Flexi Bath termeket megemelt 
feluleten, kiveve a Flexi bath Stand allvanyt. 
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• Kosse at az osszecsukott Stokke® Flexi Bath® kadat kotellel, 
ragasztoszalaggal vagy hevederrel, hogy ne okozzon serulest 
szallitas kozben kinyilva! 

• A kisbabak es a kisgyermekek furdes kozben megfulladhat- 
nak. 

Leereszto dugo 

Kerjuk, ne hagyja kint a napon a dugot, mert ez karosithatja a 
termeket. 

in A ATTENZIONE 
PERICOLO Dl 
ANNEGAMENTO 

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni 
prima dell'uso e conservarle per consultazione 
futura. 

II prodotto deve essere installato esdusivamente 
da un adulto. 

ATTENZIONE - PERICOLO Dl ANNEGAMENTO 

• Dei bambini sono annegati durante il bagno. 

• Non lasciare mai il bambino incustodito nel bagno, 
neanche per pochi istanti. Se hai bisogno di lasciare 
la stanza, porta il bambino con te. 

• Tenere SEMPRE il neonato a portata di mano di un 
adulto. 

• NON sollevare MAI questo prodotto con il neonato 
all'interno. 

• NON posizionare MAI questo prodotto nell'acqua 
dentro un lavandino o una vasca da bagno da adulti. 

• Tenere SEMPRE lo scarico aperto nel lavandino o la 
vasca da bagno da adulti. 

• Non consentire MAI ad altri bambini di sorvegliare il 
bebe al posto di un adulto. 

• Per evitare che il bambino si scotti con I'acqua bol- 
lente, posizionare il prodotto in modo da impedirgli 
di raggiungere la fonte d'acqua. 

• Non allontanarsi mai dal bambino. 


• I bambini possono annegare in un tempo molto 
breve in quantita d'acqua ridotte come 2 cm. 

• AVVERTENZA: Prevenire I'annegamento. Rimanere 
sempre accanto al bambino, ad una distanza che 
consenta di afferarlo prontamente. 

• AVVERTENZA: Non lasciare che altri bambini giochi- 
no con questo prodotto. 

• Prestare attenzione ai rischi di incidenti maggiori 
con bambini di eta inferiore ai 12 mesi. 

• AVVERTENZA: II tappo termosensibile e un indica- 
tore supplementare della temperatura dell'acqua 

e non puo sostituire la supervisione di un adulto. 
Controllare sempre con le mani la temperatura 
dell'acqua prima di posizionare il bambino nel 
bagnetto. 

• La durata del tappo termosensibile e limitata e se ne 
consiglia la sostituzione dopo 2 anni. 

Informazioni sul Prodotto 

• Questo prodotto puo essere utilizzato da 0 a 4 anni circa. 

• Riempire Stokke® Flexi Bath® d'acqua.Nor riempire mai Stokke® 
Flexi Bath® d'acqua per oltre 2/3 della capacita del bagnetto. 

Se utilizzato con il supporto per neonati Stokke® Flexi Bath® 
Newborn Support, non riempire mai d'acqua oltre il livello mas- 
simo indicate sul Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• Utilizzare solo acqua e shampoo e sapone per bambini nel 
bagnetto Stokke® Flexi Bath® Non aggiungere olio per bebe, 
ne altri liquidi all'acqua L'uso intenso/prolungato di tali pro- 
dotti puo danneggiare la plastica morbida (TPE). 

• Controllare sempre la temperatura dell'acqua in Stokke® 

Flexi Bath® prima di immergervi il bambino. La temperatura 
dell'acqua del bagnetto di un bambino e solitamente com- 
presa tra 90-100°F / 32,7-37,8°C. 

• Non sollevare Stokke® Flexi Bath® tenendolo per il meccani- 
smo di chiusura. Se utilizzato correttamente, il meccanismo di 
chiusura durera per I'intera durata utile del bagnetto. 

• Non permettere mai che i bambini stiano in piedi nel bagnet¬ 
to Stokke® Flexi Bath® perche potrebbero cadere o tarsi male. 

• Non permettere mai ai bambini di appoggiarsi o reggersi ai 
lati di Stokke® Flexi Bath® mentre e in uso, perche il bagnetto 
potrebbe capovolgersi o rompersi e i bambini tarsi male. 

• Non mordere, ne mettere in bocca il tappo o il meccanismo 
di chiusura del bagnetto. Stare attenti a non graffiarsi sul 
meccanismo di chiusura. 


STOKKE® FLEXI BATH® USER GUIDE 


«<> 


19 



• Posizionare sempre Stokke® Flexi Bath® su uno scarico e rimuo- 
vere il tappo nel bagnetto per svuotare I'acqua. Non lasciare 
mai il bambino nel bagnetto senza la supervisione di un adulto. 

• Dopo I'uso, svuotare la vaschetta e risciacquarla accura- 
tamente per rimuovere eventuali residui di sapone o altri 
prodotti da bagno, quindi asciugarla con un panno morbido e 
piegarla per ridurre I'ingombro. 

• Controllare sempre la stabilita del prodotto prima di ogni 
utilizzo. 

• Non utilizzare piu Stokke® Flexi Bath® se dovesse danneggiar- 
si, rompersi o smontarsi. 

• Non utilizzare accessori o ricambi diversi da quelli autorizzati 
dal produttore. 

• Non utilizzare mai Stokke Flexi Bath su una superficie rialzata, 
a meno che non venga utilizzato il supporto Flexi Bath 

• Per prevenire che Stokke® Flexi Bath® chiuso possa aprirsi 
durante il trasporto e causare lesioni, assicurare ulteriormente 
il bagnetto con una corda, un nastro o una cinghia elastica. 

• II pericolo di annegamento durante il bagnetto tocca neonati 
e bambini. 

Tappo peril bagnetto 

Per evitare danni al prodotto, non lasciare il tappo esposto 

direttamentealla luce solare. 
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ca A WAARSCHUWING 
- VERDRINKINGSGEVAAR 

BELANGRIJK: Lees de handleiding goed door en 

bewaar deze voor later gebruik. 

Dit product mag alleen door een volwassen 

geinstalleerd worden. 

WAARSCHUWING - VERDRINKINGSGEVAAR 

• Erzijn kinderen verdronken tijdens het baden. 

• Laat uw kind nooit zonder toezicht in bad, zelfs 
niet voor enkele ogenblikken. Als u de kamer moet 
verlaten, neem dan uw kind mee. 

• Blijf altijd in contact met de kind tijdens het baden. 

• Zorg dat de baby ALTIJD binnen handbereik van een 
volwassene is. 

• Til dit product NOOIT op met de baby erin. 

• Plaats dit product NOOIT in een badkuip, voor 
volwassenen, die gevuld is met water. 

• Laat ALTIJD de stop open van de badkuip, voor 
volwassenen, als je het product hier in plaatst. 

• Laat NOOIT andere kinderen oppassen in plaats van 
jouw toezicht. 


• Om verbranding door heet water te voorkomen, 
moet het product zo worden geplaatst dat het kind 
nietzelf bij de kraan kan komen. 

• De verzorger moet altijd in contact zijn met het kind. 

• Kinderen kunnen zelfs al verdrinken in 2 cm water 
en in korte tijd. 

• WAARSCHUWING: Voorkom verdrinking. Blijf binnen 
een armlengte afstand. 

• WAARSCHUWING: Laat andere kinderen niet met dit 
product spelen. 

• Pas op het extra gevaar dat kwetsbare babies in de 
kwetsbare leeftijd onder de 12 maanden lopen. 

• WAARSCHUWING: De warmtegevoelige badstop 
is uitsluitend bedoeld als aanvullende indicator van 
de watertemperatuur en mag de waakzaamheid 
van de verzorger nooit vervangen. Controleer altijd 
de watertemperatuur met je handen voordat je het 
kind in het bad plaatst. 

• De levensduur van de warmtegevoelige badstop is 
beperkten moet na 2 jaar worden vervangen. 

Productinformatie: 

• Dit product is geschikt voor kinderen van 0 - ongeveer 4 jaar. 

• Vul de Stokke® Flexi Bath® met water. Vul de Stokke® Flexi 
Bath® nooit met meer dan 2/3 van de inhoud van het badje 
met water. Bij gebruik van de Stokke® Flexi Bath® Newborn 
Support: gebruik nooit meer water dan aangegeven staat op 
de indicator op de Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• Gebruik alleen water, babyzeep en shampoo in de Stokke® 
Flexi Bath® Gebruik geen badolie of andere badproducten in 
het water. Dergelijke badproducten kunnen hetzachte kunst- 
stof(TPE) beschadigen. 

• Controleer altijd de temperatuur van het water in de Stokke® 
Flexi Bath® voordat je je baby in bad doet. De ideale tempera¬ 
tuur van het badwater is tussen 32,2 - 37,8 °C. 

• Til de Stokke® Flexi Bath® niet op aan het sluitmechanisme. 
Door het sluitmechanisme correct te gebruiken, gaat het de 
gehele levensduur van het bad mee. 

• Kinderen mogen nooit gaan staan in de Stokke® Flexi Bath®, 
ze kunnen vallen en zich bezeren. 

• Kinderen mogen nooit leunen, zitten of staan op de zijkanten 
van de Stokke® Flexi Bath®, het kind kan vallen en zich beze¬ 
ren en het bad kan omvallen of beschadigen. 

• Haal nooit de stop uit het bad met je mond. 
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• Pas op dat je je niet bezeert aan het sluitmechanisme. 

• Zorg altijd voor een goede afvoer als je de stop uit de Stokke® 
Flexi Bath® haalt om het water weg te laten lopen. Kinderen 
moeten altijd onder toezicht zijn van een volwassene, wan- 
neer het bad wordt gebruikt. 

• Na het gebruik en leegmaken is het belangrijk om het badje 
af te spoelen met water om eventuele resten van zeep of 
andere badproducten te verwijderen. Veeg het daarna droog 
met een zachte doek en vouw het op om op te bergen. 

• Controleer voor gebruik altijd of het product stabiel staat. 

• Stop met het gebruik van de Stokke® Flexi Bath® als het is 
beschadigd. 

• Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet zijn goedge- 
keurddoordefabrikant. 

• Gebruik de Stokke Flexi Bath nooit op een verhoging, tenzij u hem 
op de speciale Flexi Bath standaard zet. 

• Voorkom dat de opgevouwen Stokke® Flexi Bath® open gaat tijdens 
transport, door het met een elastiek, touw of tape vast te maken. 

• Baby's en kleine kinderen kunnen bij het baden verdrinken. 

Badstop 

Laat de badstop niet onbeschermd in de zon staan, dit kan 

leiden totschadeaan het product. 

ca A ADVARSEL - 
DRUKNINGSFARE 

VIKTIG: Les disse instruksjonene noye for bruk og 

ta godt vare pa dem. 

Dette produktet ma monteres av en voksen. 

ADVARSEL - DRUKNINGSFARE 

• Barn hardruknet mens deharbadet. 

• Du ma aldri forlate barnet uovervaket pa badet, 
selv ikke for en liten stund. Dersom du ma forlate 
rommet, ma du ta med deg barnet. 

• Du ma alltid oppholde deg sammen med barnet 
mens det bader. 

• Spedbarn bor ALLTID vaere innenfor en voksens 
rekkevidde. 

• Dette produktet ma ALDRI loftes med barnet oppi. 


• Dette produktet ma ALDRI plasseres i vann i et 
badekar for voksne eller i en vaskekum. 

• Avlopet i badekaret for voksne eller vaskekummen 
ma ALLTID vaere apent. 

• La ALDRI andre barn overta ansvaret for a fore tilsyn 
med spedbarnet. 

• For a unnga skalding med varmt vann ma du 
plassere produktet slik at barnet ikke nar vannkilden. 

• Barnet ma til enhver tid vaere under oppsyn av en 
ansvarlig voksen. 

• Et lite barn kan drukne i sa lite som 2 cm med vann 
pa megetkorttid 

• ADVARSEL: Unnga drukningsulykker. Hold alltid 
barnet innen en armlengdes avstand. 

• ADVARSEL: Ikke la andre barn leke med dette 
produktet. 

• Vaer oppmerksom pa at det er okt risiko for at det 
inntreffer ulykker med barn i den sarbare alderen 
under tolv maneder. 

• ADVARSEL: Den varmefolsomme proppen er kun 
ment som en ekstra pekepinn pa vanntemperatu- 
ren, og skal ikke stoles blindt pa. Kontroller alltid 
vanntemperaturen med hendene for du plasserer 
barnet i badekaret. 

• Den varmefolsomme proppens levetid er begrenset, 
og den skal skiftes ut etter 2 ar. 

Produktinformasjon: 

• Dette produktet kan brukes for barn i alderen 0-4 ar. 

• Fyll Stokke® Flexi Bath® med vann. Fyll aldri Stokke® Flexi 
Bath® med mer enn 2/3 av badekarets kapasitet. Flvis pro¬ 
duktet brukes sammen med Stokke® Flexi Bath® Newborn 
Support, ma man aldri fylle i mer vann enn maksnivaet som 
erangitt pa Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• Bruk bare vann og barnesape eller barnesjampo i Stokke® 

Flexi Bath® Ikke tilsett babyolje eller andre vaesker i vannet. 
Langvarig bruk av slike vaesker kan skade mykplasten (TPE). 

• Du bor alltid sjekke temperaturen pa vannet i Stokke® Flexi 
Bath® for du setter barnet ned i det. Nar man skal bade en 
baby, bor vannet holde en temperatur pa 32,2-37,8 °C. 

• Ikke loft Stokke® Flexi Bath® i lukkemekanismen. Ved riktig 
bruk vil lukkemekanismen holde like lenge som badekaret. 

• Barn bor aldri sta oppreist i Stokke® Flexi Bath®, ettersom det 
kan fore til fall og skader. 
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• Barn b 0 r aldri lene seg utover sidene eller sta oppa sidene til 
Stokke® Flexi Bath®, ettersom det kan f 0 re til at barnet skader 
seg eller at badekaret velter eller blir 0 delagt. 

• Ikke bit i eller putt karets plugg eller lukkemekanisme i mun- 
nen. Pass pa at du ikke skraper deg opp pa lukkemekanismen. 

• Stokke® Flexi Bath® b 0 r alltid plasseres over et sluk. Fjern 
pluggen i karet for a tomme det for vann. Barn ma alltid vaere 
under oppsyn av voksne nar badekaret er i bruk. 

• Etter at du har brukt og tomt karet, er det viktig at du skyller det 
med vann for a fjerne saperester og andre badeprodukter. Til slutt 
torker du karet med en myk klut og legger det sammen. 

• Kontroller alltid produktetsstabilitet for bruk. 

• Stokke® Flexi Bath® ma ikke brukes dersom det blirskadet, 
gar istykker eller demonteres. 

• Bruk ikke andre reservedeler eller tilbehor enn de som er 
godkjent av produsenten. 

• Stokke Flexi Bath skal aldri brukes pa en opphoyd overflate, 
bortsettfra hvis det brukes pa Flexi Bath-stativet. 

• For a hindre at et sammenpakket Stokke® Flexi Bath® apner 
seg under transport og forarsaker skader, bor du sikre det 
med tau, teip eller et elastisk band. 

• Det foreligger en drukningsfare for babyer og sma barn nar 
de bades. 

Dreneringspropp 

Proppen ma ikke bli liggende ubeskyttet i solen, da dette kan 
medfore skader pa produktet. 

ebAUWAGA- 

NIEBEZPIECZENSTWO 

UTONIIjCIA 

WAZNE: Przed uzyciem uwaznie przeczytaj 
instrukcjp i zachowaj jg do wykorzystania w 
przysztosci. 

Produkt powinny instalowac wytgcznie osoby 
doroste. 

UWAGA - NIEBEZPIECZEN STWO UTONI^IA 

• Odnotowano przypadki utopienia dzieci podczas 
kgpieli. 


• Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w lazience, 
nawet na kilka chwil. Jesli musisz wyjsc z pokoju, 
zabierz dziecko z sobq. 

• Podczas kgpieli zawsze bgdz w kontakcie ze swoim 
dzieckiem. 

• ZAWSZE miej niemowlp w swoim zasipgu. 

• NIGDY nie podnos produktu, kiedy dziecko znajduje 
sip wewngtrz. 

• NIGDY nie umieszczaj produktu w wodzie w pelno- 
wymiarowej wannie lub zlewie. 

• ZAWSZE utrzymuj otwarty odp+yw w pelnowymia- 
rowej wannie lub zlewie. 

• NIGDY nie pozwalaj, aby dzieci zastppowaty osoby 
doroste w opiece. 

• Aby unikngc poparzenia gorgcg wodg, umiesc 
produkt w taki sposob, aby dziecko nie mogto wejsc 
w kontaktz jej zrod+em. 

• Opiekun powinien caty czas znajdowac sip przy dziecku. 

• Dzieci mogg sip utopic w bardzo krotkim czasie, w 
bardzo niewielkich ilosciach wody, np.2 cm. 

• OSTRZEZENIE: Chrori dziecko przed ryzykiem utonipcia. 
Pozostawaj przy dziecku dostownie na dtugosc rpki. 

• OSTRZEZENIE: Nie pozwalaj innym dzieciom bawic 
sip produktem. 

• Zwroc uwagp na inne zagrozenia wypadkiem, jezeli 
dziecko ma mniej niz 12 lat. 

• OSTRZEZENIE: Korek reagujgcy na temperaturp 
przeznaczony jest do stosowania jedynie jako 
dodatkowy wskaznik temperatury wody i nigdy nie 
zastgpi nadzoru opiekuna. Przed wtozeniem dziecka 
do wanienki nalezy zawsze sprawdzic temperaturp 
wody rpkg. 

• Czas przydatnosci do uzycia korka reagujgcego na 
temperaturp jest ograniczony. Nalezy go wymienic 
po 2 latach. 

Informacje o produkcie: 

• Produkt ter mozna stosowac od narodzin do 4. roku zycia. 

• Napetnij wodg wanienk? Flexi Bath® firmy Stokke® Napetnij 
wodg wanienkf Flexi Bath® firmy Stokke® nie przekraczajgc 
2/3 jej pojemnosci. Jesli korzystasz z podparcia noworodka 
Flexi Bath® firmy Stokke® nigdy nie napetniaj jej powyzej 
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maksymalnego poziomu wskazanego na tym podparciu 
noworodka Flexi Bath® firmy Stokke® 

• Korzystaj^c z Flexi Bath® firmy Stokke® korzystaj wyf^cznie z 
wody oraz mydia i szamponu dla dzieci. Do wody nie doda- 
waj ani oliwki dla niemowlgt ani zadnych innych pfynow. 
Wydfuzone/nadmieme stosowanie takich pfynow moze 
uszkodzic mi^kki plastik (TPE). 

• Przed wlozeniem dziecka do wody zawsze sprawdz temperature 
wody w Flexi Bath® firmy Stokke® Typowa temperatura do 
kqpieli dziecka powinna wynosic pomi^dzy 32,2 a 37,8°C. 

• Nie podnos Flexi Bath® firmy Stokke® za mechanizm zamyka- 
j^cy. Mechanizm zamykaj^cy, przy prawidfowym stosowaniu, 
pozostanie sprawny przez cafy okres zywotnosci wanienki. 

• Dzieci nie powinny nigdy stac we Flexi Bath® firmy Stokke®, 
poniewaz moze to skutkowac upadkami lub urazami. 

• Dzieci nie powinny nigdy wychylac si£ ani stac na kraw^- 
dziach Flexi Bath® firmy Stokke® podczas korzystania z niej. 
Moze to skutkowac urazem dziecka, wywroceniem si? lub 
peknieciem wanienki. 

• Nie gryz, nie wkfadaj korka ani mechanizmu zamykajgcego 
wanienki do ust. Uwazaj, aby nie zadrapac sie mechanizmem 
zamykajgcym. 

• Zawsze umieszczaj Flexi Bath® firmy Stokke® nad odpfywem 
i wyjmij korek z wanienki, aby spuscic wod£. Dzieci powinny 
bye zawsze pod opiek^ dorosfyeh, kiedy korzystaj^ z wanienki. 

• Po uzyciu i oproznieniu wanienki nalezy spfukac jg wodg, 
aby usunqc pozostafy osad z mydfa lub innych produktow 
k^pielowych i dopiero wowczas wytrzec wanienk^ mi^kkg 
sciereczkq i zfozyc do przechowania. 

• Przed uzyeiem produktu nalezy zawsze sprawdzic jego 
stabilnosc. 

• Nie korzystaj z Flexi Bath® firmy Stokke®, jesli jest ona uszko- 
dzona, p^kni^ta lub zdemontowana. 

• Nie wolno uzywac cz^sci zamiennych ani akcesoriow innych 
niz zatwierdzone przez producenta. 

• Nigdy nie uzywaj wanienki Stokke Flexi Bath na podwyzsze- 
niu, chyba ze korzystasz ze stojaka Flexi Bath Stand. 

• Aby zapobiec otworzeniu si£ zfozonej Flexi Bath® firmy 
Stokke® podczas transportu i spowodowania urazu, zabez- 
piecz wanienki sznurkiem, tasrn^ lub tasm^ elastyczn^. 

• Kgpiel niemowlqt i mafyeh dzieci stwarza ryzyko ich 
utoni^cia. 

Korek do wanienki 

Nie pozostawiaj niezabezpieczonego korka na stoheu, poniewaz 

moze to doprowadzic do uszkodzenia produktu. 


is A AVISO - RISCO DE 
AFOGAMENTO 

IMPORTANTE: Leia as instates cuidadosamente 

antes de utilizar e guarde-as para futura consulta. 

Este produto deve ser instalado apenas por 

adultos. 

AVISO-RISCO DE AFOGAMENTO 

• Ja ocorreram casos de afogamento de criangas 
durante obanho. 

• Nunca deixe o seu bebe sem vigilancia durante o 
banho, nem que seja apenas por uns momentos. Se 
precisar de sair da divisao, leve o bebe consigo. 

• Permaneqa sempre em contacto com o seu bebe 
durante obanho. 

• Mantenha SEMPRE a crianga ao alcance do adulto. 

• NUNCA eleve este produto com a crianga la dentro. 

• NUNCA coloque este produto dentro de agua numa 
banheira ou num lavatorio de adultos. 

• Mantenha SEMPRE o ralo aberto na banheira ou no 
lavatorio de adultos. 

• NUNCA permita que outras criangas substituam a 
vigilancia de adultos. 

• Este produto deve ser instalado apenas por adultos. 

• Para evitar que a crianga escalde com agua quente, 
coloque o produto de forma a prevenir que a crianga 
alcance a fontede agua. 

• A pessoa responsavel deve estar em permanente 
contacto com a crianga. 

• As criangas podem afogar-se em apenas 2 cm de 
agua num espago muito curto de tempo. 

• AVISO: Evite o afogamento. Tenha sempre a crianga 
ao seu alcance. 

• AVISO: Nao permita que outras criangas brinquem 
com este produto. 

• Esteja ciente do risco extra relativo a acidentes com 
criangas em idades vulneraveis inferiores a 12 meses. 

• AVISO: A tampa sensivel ao calor destina-se apenas 
a ser utilizada como urn indicador adicional da tern- 
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peratura da agua e nunca deve substituir a vigilancia 
da pessoa responsavel pelos cuidados. Verifique 
sempre a temperatura da agua com as suas maos 
antes de colocar a crianga na banheira. 

• A duragao da tampa sensivel ao calor e limitada e 
deve ser substituida apos 2 anos. 

Informa^oes sobre o produto: 

• Este produto pode ser utilizado entre cerca dos 0 e 4 anos de 
idade. 

• Encha a Stokke® Flexi Bath® com agua. Nunca encha a Stokke® 
Flexi Bath® com mais de 2/3 de agua em relagao a capacidade 
da banheira. Se utilizada com o suporte para recem-nascido da 
Stokke® Flexi Bath®, nunca encha a banheira com agua acima 
do nivel maximo indicado no respetivo suporte. 

• Utilize apenas agua e produtos de banho para o corpo e 
cabelo proprios para bebes e criangas na banheira Stokke® 
Flexi Bath® Nao adicione oleo para bebe ou quaisquer outros 
liquidos a agua. 

• A utilizagao prolongada/frequente deste tipo de liquidos 
pode danificar o material macio em plastico (TPE). 

• Verifique sempre a temperatura da agua na Stokke® Flexi 
Bath® antes de colocar o bebe ou a crianga la dentro. A tem¬ 
peratura ideal da agua para dar banho ao bebe ou a crianga 
deve estar entre 32 / 2-37 / 8°C (90-100°F). 

• Nunca eleve a Stokke® Flexi Bath® pelo mecanismo de fecho. 
Se for utilizado adequadamente, o mecanismo de fecho dura- 
ra todaavida util da banheira. 

• As criangas nunca devem levantar-se e estar de pe na Stokke® 
Flexi Bath® pois podem cair e magoar-se. 

• As criangas nao devem inclinar-se ou estar de pe nas bordas 
da Stokke® Flexi Bath® quando estiver a ser utilizada, pois 
podem magoar-se se a banheira tombar ou partir. 

• Nao crave os dentes nem coloque a tampa ou o mecanismo 
de fecho da banheira na sua boca. 

• Tenha cuidado para nao se arranhar no mecanismo de fecho. 

• Coloque sempre a Stokke® Flexi Bath® sobre urn local proprio 
para o escoamento da agua e remova a tampa da banheira 
para escoar a agua. 

• As criangas tern de permanecer sob a constante vigilancia de 
adultos quando a banheira estiver a ser utilizada. 

• Depois de utilizar e esvaziar a banheira, e importante 
enxagua-la com agua para remover quaisquer residuos de 
sabonete ou outros produtos de higiene, antes de limpar a 
banheira com urn pano macio e dobra-la para ser guardada. 

• Verifique sempre a estabilidade do produto antes da utiliza¬ 
gao. 


• Nao volte a utilizar a Stokke® Flexi Bath® se esta se danificar, 
partir ou desmanchar. 

• Nao utilize pegas de substituigao ou acessorios nao aprovados 
pelofabricante. 

• Nunca utilize a Stokke Flexi Bath numa superficie elevada, a 
menos que utilize o suporte Flexi bath. 

• Para impedir que a Stokke® Flexi Bath® se abra durante o seu 
transpose e cause algum ferimento, aperte a banheira com 
uma corda, fita ou elastico para que fique segura. 

• Os bebes e as criangas pequenas correm risco de afogamento 
durante o banho. 

Tampa dedrenagem 

Nao deixe a tampa desprotegida face aos raios do sol, uma vez 
que tal pode provocar danos no produto. 

gsAATENTIE- 
PERICOL DEfNEC 

IMPORTANT: Citifi instruc|iunile cu atenjie inainte 
de utilizare $i pastrajile pentru consultarea viitoar 
Acest produs trebuie instalat de o persoana 
adulta. 

ATEN JIE — PERICOL DE TNEC 

• Au fost cazuri in care copiii s-au inecat in timpul 
Tmbaierii 

• Nu lasati niciodata copilul nesupravegheatTn timpul 
Tmbaierii, nici macar pentru cateva momente. Daca 
trebuie sa parasiti camera, luati $i copilu.l 

• Ramaneti in permanenta langa copil in timpul 
Tmbaierii. 

• Mentineti INTOTDEAUNA copilul la o distanta la il 
care poate ajunge un adult. 

• Nu ridicati NICIODATA produsul cu copilul Tnauntru. 

• Nu introduced NICIODATA acest produs in apa intr-o 
cada pentru adulti sau chiuveta. 

• Lasati INTOTDEAUNA deschis sifonul de scurgere al 
cazii pentru adulti sau al chiuvetei. 

• Nu permiteti NICIODATA altor copii sa preia suprave- 
gherea in locul adultilor. 
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• Pentru a evita oparirea cu apa fierbinte, amplasati 
produsul astfel incat copilul sa nu poata ajunge la 
sursa deapa. 

• Persoana care se ocupa de copil trebuie sa fie 
intotdeauna in contact cu acesta. 

• Copiii se pot ineca foarte repede In apa cu nivel 
redus, chiar §i de 2 cm. 

• ATENTIE: preveniti pericolul de inec. Mentineti in¬ 
totdeauna copilul la o distanta la care puteti ajunge 
cu mana. 

• ATENTIE: nu lasati alti copii sa se joace cu acest produs. 

• Aveti in vedere riscul crescut de accidente la copiii 
sub 12 luni, varsta la care copii sunt deosebit de 
vulnerabili. 

• nOflEPE/l>KEHHfl: TepMOuyuii/iBa npobxa c nmue 
flo/iaTKOBi/iM iHfli/iKaiopoM TeMnepaiypi/i bo/ii/i Ta 
Hi b flKOMy pa3i He noBi/iHHa Bi/iKopi/icroByBaTi/icn 
3aMidb nepeBipKM, nxy Mac BMKOHyBan/i oco6a, n\o 
Kynac fli/m/my. 3aB>KflM nepeBipm/rre TeMnepaiypy 
BOfli/i pyKaMi/i, nepuj Hi>K nocafli/iTi/i fli/iTi/iHy y 
BaHHOUKy. 

• TepMiH cny>K6i/i TepMonymi/iBoT npo6KM 
o6Me>KeHi/ii/i; TTipe6a mm ko>khI 2 poxi/i. 

Informal despre produs 

• Acest produs poate fi utilizat de la o varsta de aproximativ 
0-4 ani. 

• Umpleti cu apa cadita Stokke® Flexi Bath® Nu umpleti cadita 
Stokke® Flexi Bath® mai mult de 2/3 din capacitate. Daca este 
utilizat suportul pentru nou-nascuti Stokke® Flexi Bath®, nu 
umpleti cu apa peste marcajul de nivel maxim de pe suportul 
pentru nou-nascuti. 

• In cadita Stokke® Flexi Bath® intrebuintati numai apa §i sapun 
pentru copii. Nu adaugati in apa ulei pentru bebelu^i sau alte 
lichide. Folosirea indelungata/extensiva a unor astfel de lichi- 
de poate deteriora materialul plastic moale (TPE). 

• Tnainte de a introduce copilul in apa verificati intotdeauna 
temperatura apei din cadita Stokke® Flexi Bath® Temperatura 
apei pentru imbaierea unui bebelu§ trebuie sa fie de 90 - 
100°F/32,2-37,8°C. 

• Nu ridicati cadita Stokke® Flexi Bath® de mecanismul de 
inchidere. Daca este folosit corect, mecanismul de inchidere 
vadura cat cadita. 


• Copiii nu trebuie sa stea niciodata in picioare in cadita Stokke® 
Flexi Bath®, deoarece pot sa cada §i sa se raneasca. 

• Copiii nu trebuie sa se sprijine sau sa stea pe marginile caditei 
Stokke® Flexi Bath® in timpul Tntrebuintarii deoarece se pot 
rani, iar cadita se poate Tntoarce sau sparge. 

• Nu mu§cati §i nu puneti in gura dopul sau mecanismul de 
inchidere al caditei. Aveti grija sa nu va zgariati la mecanismul 
de inchidere. 

• Amplasati intotdeauna cadita Stokke® Flexi Bath® deasupra 
unui sifon de scurgere §i pentru a goli apa scoateti dopul 
caditei. In timp ce folosesc cadita, copiii trebuie sa fie supra- 
vegheati intotdeauna de un adult. 

• Dupa utilizarea §i golirea cazii, este important sa o clatiti cu 
apa pentru a indeparta eventualele reziduuri de sapun sau 
alte produse de baie inainte de a §terge cada cu o laveta moa¬ 
le §i a o strange pentru a o depozita. 

• Verificati intotdeauna stabilitatea produsului inainte de 
utilizare. 

• Nu folositi cadita Stokke® Flexi Bath® daca este deteriorate, 
sparta sau dezasamblata. 

• Nu folositi alte piese de schimb sau accesorii decat cele apro- 
bate de producator. 

• Nu folositi niciodata Stokke Flexi Bath pe o suprafata inaltata, 
decat daca utilizati standul Flexi bath. 

• Pentru a preveni deschiderea caditei Stokke® Flexi Bath® plia- 
te in timpul transportului §i producerea de leziuni, asigurati-o 
cu un §nur, o banda sau un elastic. 

• Bebelusii si copiii mici se pot ineca atunci cand sunt imbaiati. 

Capac scurgere 

Va rugam sa nu lasati capacul neprotejat la soare, acest lucru ar 

putea duce la deteriorarea produsului.. 


flPEflynPEWflEHME 

OflACHOCTb 

yTOn/lEHIM 



BA>KHO: BHUMaie/ibHO npoMmaMTe 3 th i/ih- 
apyKL|MM flo Ha 4 ana nonb 30 BaHua M 3 flejineM m 
coxpaHme nx fl/ia cnpaBOK b flajibHewujeM. 
ycTaHaB/iMBaTb H 3 fle/ine flo/iweH TO/ibKO 
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B3pOCJlbll/l. 

nPEflynPE^flEHME - OnACHOCTb TOnJIEHl/lfl 

• Bbi/ii/i oiyna m, Kor/ja nm TOHyni/i bo BpeMFi 
KynaHMfl. 

• Hi/i Ha ceKyH/iy He ocTaB/iHMTe pe6eHKa b BaHHe 
6e3 npMCMOTpa. Ecjll/I BaM Hy>KHO BbMTI/l M3 KOM- 
HaTbi, 6epme peSeHKaccoSoii. 

• Byflbie b nocTOHHHOM KOHTaKTe c peSeHKOM bo 
B peMH KynaHMH. 

• Pe6eHOKflon>KeH BCEr/]A HaxoflMTbCH b npe/piax 
flocnraeMOCTM B3poc/ioro. 

• HI/IKOr/JA He no/jHMiviaMTe M3fle/iMe, Korfla b HeM 
HaxoflMra peSeHOK. 

• HI/IKOr/JA He noMeujaMTe flaHHoe M3fle/iMe b BOfly 
BO B3p0CJ10M BaHHe I/IJ1I/I yMblBa/lbHOI/l/nOCyflOMO- 
6HH0M paKOBMHe. 

• BCEr.HA ocTaB/iHMTe cni/iBHoe OTBepcn/ie B3poc/iOM 
BBHHbl l/IJlI/I paKOBMHbl OTKpbITbIM. 

• HI/IKOr/JA He pa3peLuaMTe flpyrnM actam ocymecT- 
BJlHTb npMCMOTp. 

• Hio6bi M36e>KaTb o>KoroB ropier \ bo^om, ycra- 
HaB/iMBaMTe npoflyKT TaK, mo6bi peCeHOK He Mor 
flOTHHyTbCH flO KpaHa/MCTOHHMKa BOflbi. 

• KynafOLUMM pe6eHKa He/pi>KeH hm Ha ceKyHfly 
BbinycKaTb Ma/ibiLua M3 Bi/ifly. 

• flem MoryT yTOHyib npM ypoBHe BOflbi Bcero 2 cm m 3a 
OMeHb KpaiKoe Bpeiwi. 

• nPEHYnPE>KHEHl/lE: HeflonycKai/rre HecHacmoro 
c/iynaH. PeCeHOK Bcerfla flon>KeH HaxoflMTbCfl b 
npeflenaxflocHraeMOCTM B3poc/ioro. 

• nPEHynPE>KHEHl/lE: He no3BO/iHMTe flpyrMM flemM 
MrpaTbCM3fle/iMeM. 

• Homhmto, hto flem b B03paae flo 12 MecnpeB oco- 
6eHHO noflBep>KeHbi pi/iCKy HecnacTHbix oiynaeB. 

• BHHMAHHE:TepMOHyBCTBMTe/ibHaH npo6Ka 
Mom CJiy>KMTb TOJlbKO flOnOJIHl/ITe/lbHblM 
MH/iMKaTopoM TeMnepaiypbi BOflbi m hm npM 
K3KMX o6CTOHTe/lbCTBaX He 3aMeHHeT KOHTpOJIH CO 
CTopoHbi B3poc/ibix, KynaiOLflMx peSeHKa. Bcer/ja 


npoBepHMTe TeMnepaiypy BOflbi pyKOM, npe>Kfle 
neM onycTMTb peScma b BaHHOHKy. 

• CpOK CJiy>K6bl TepMOHyBCTBMTe/lbHOM npo6KM 
orpaHMneH, ee peKOMeHyera 3aMeHHTb no mc- 
TeHeHMM2/ieTMCn0Jlb30BaHMH 

klH(|>opMauuifi o npoAyKTe: 

• flaHHoe i/i3^e^ne Mom i/icnojib30BaTbai j\m Aeiew ot 
po>KfleHMfl ao npn6jii/i3i/uejibHO 4 /ieT. 

• HanojiHme BaHHOMKy Stokke® Flexi Bath® boaoh. HMKorAa 
He 3anojiHHHTe Stokke® Flexi Bath® boaoh bonee, ueM Ha 
2/3 ee BMecn/iMOcm Hpi/i i/icno/ib30BaHi/m c BcraBKOM Ann 
HOBopo>KAeHHbix Stokke® Flexi Bath® Newborn Support He 
Ha/ii/iBaHTe b BaHHOuKy bonbwe boaw, ueM OTMeueHO Ha 
Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• B BaHHOMKe Stokke® Flexi Bath® i/icno/ib3yiiTe tojmo BOAy, 
AeKKoe Mbino i/i LuaMnyHb. He AobaB/innie b BOAy ACTCKoe 
Macno mv\ HHbie >ki/iakocti/i. FlpoAOJi>KHTejibHoe/ci/iCTeMaTi/i- 
uecKoe npi/iMeHem/ie noAobHbixwi/iAKOcreM Mom noBpe- 
AHTb MnrK m TepMOB/iacTonnacT. 

• ObfBaTe/ibHO npoBepntiTe TeMnepaiypy boaw b Stokke® 

Flexi Bath® nepeA TeM, KaK noMecn/iTb b Hee pebeHKa. 
HopManbHan TeMnepaiypa boaw Ann KynaHnn mmm 
AOJi>KHa 6biTb 90-100°F / 32,2-37,8°C. 

• He noAHHMatiTe Stokke® Flexi Bath® 3a 3aKpbiBaiOLAHH 
MexaHH3M. Hpn npaBI/IJlbHOM n0Jlb30BaHHH 3aKpblBaiOLAI/IH 
MexaHi/i3M npocjiy>KMT b TeMem/ie Bcero cpoKa nojib30BaHi/in 
BaHHOUKOM. 

• He AonycKaFue, mo6bi pebeHOK ctohji b BaHHOUKe Stokke® 
Flexi Bath®, 3to Mom npi/iBecn/i k naAeHmo i/i TpaBMe. 

• HaxoAncb b BaHHOHKe, f\m He aomhw onnpaTbcn v\m Bcra- 
BaTb Ha Kpan Stokke® Flexi Bath®, bto Mom npi/iBecn/i k onpo- 
Ki/iAbiBaHi/iio m\/\ nonoMKe BaHHbi h BbBBaTb TpaBMy pebeHKa. 

• He Kycawie h He K/iaAme b pot npobKy y\m 33KpbiBaiOLAHH 
MexaH i/i3M BaHHOUKH. ByAbTe odopo>KH bi. He nopapanan- 
Tecb O 3aKpblBaK)LI4MM MexaH 1/I3M. 

• BcerAa aaBbie BaHHOUKy Stokke® Flexi Bath® HaA cjiubom i/i 
B buinBaFiTe BOAy 1/13 b3hhoukh, BbiHnMan npobKy. HaxoAflCb 
B BaHHOMKe, AOTH AOJl>KHbl nOCTOHHHO bbITb noA npi/iCMO- 
TpOM B3p0CJ10r0. 

• BbmHB BOAy nocne ncnojib30BaHn^, obn3aienbHO onojiocHme 

BaHHOHKy HI/ICTOH BOAOH, HTObbl yAaJIMTb B03M0>KHbie OCTaTKl/l 
Mbma mv\ Apymx cpeACTB Ann KynaHnn, 3aieM Bbupme Hacyxo 
MflTKOH TKaHbK) H CJ10>KHTe. 

• HepeA ncnojib30BaHi/ieM Bcer^a npoBepnHTe, ycTOMMi/iBO m 
nono>KeHHe npoAyKTa. 
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• npeKpaime nojib30Baibai BaHHOMKOM Stokke® Flexi Bath®, earo 
OHa OKamcfi noBpew/pa, no/ioiviaHa v\m HeKOMruieKma. 

• Fie i/icnojib3yime aKceccyapbi mv\ 3anacHbie Macn/i, He oflo- 
6peHHbie n3roTOBi/uejieM. 

• FlHKor/ia He Hcnojib3yi/ue BaHHOMKy Stokke® Flexi Bath™ Ha 
noBepxHoernx Bbime ypoBHH nona, 3a i/iCKniOMeHi/ieM ctohki/i 
fl/iH BaHHOHKi/i Flexi Bath Stand. 

• Hiodbi He /tonycTHTb pacK/ia/jbiBaHHA c/ioweHHOM b3hhohkh 
S tokke® Flexi Bath® bo BpeMH TpaHcnopn/ipoBKi/i, hto Mom 
BbBBaTb TpaBMbl, AOnOJlHl/ITeJlbHO OhBMHTe B3HHOMKy 
BepeBKOH, jieHTOM i/ijii/i ajiacri/NHOM TecbMOH. 

• dp 1/1 KynaHHH f\m rpy/jHoro 1/1 nce/ibHoro B03paaa 
no/jBepweHbi pncKy yTOHyTb. 

npo6Ka A/ifi oii/iBa 

Fie ociaBJinme npodKy no a npnMbiMi/i jiynaMM cojiHpa, bto 
M om npi/iBecTH k noBpe>K/teHHK) npo/pia. 

a A VARNING - 
DRUKNINGSRISK 

VIKTIGT! Las instruktionerna noggrant fore 
anvandning och spara dem for framtida bruk. 
Denna produkt far endast monteras av en vuxen 
person. 

VARNING - DRUKNINGSRISK 

• Det har hant att barn drunknar medan det badar. 

• Barnet far aldrig lamnas obevakat i badet, inte ens 
en kort stund. Ta med dig barnet om du maste 
lamna rummet. 

• Hall alltid kontakten med ditt barn nar det badar. 

• Barnet maste ALLTID befinna sig inom rackhall for 
den vuxna personen. 

• Lyft ALDRIG badbaljan med barnet i. 

• Placera ALDRIG badbaljan i vatten i ettvanligt 
badkar eller en ho. 

• Satt aldrig i proppen i badkaret/hon nar badbaljan 
anvands i det/den. 


• Lat ALDRIG andra barn ansvara for att halla uppsikt 
over det badande barnet, det maste alltid en vuxen 
person gora. 

• For att undvika skallning av hett vatten - placera 
alltid produkten pa ett sadant satt att barnet inte 
kan komma at vattenkranen. 

• Den ansvarige vuxne personen som badar barnet 
maste ha barnet under uppsikt hela tiden. 

• Barn kan drunkna valdigt snabbt i mycket lagt 
vatten, som 2 cm. 

• VARNING! Forhindra drunkningsolyckor. Hall dig alltid 
inom armlangds avstand fran barnet nar det badar. 

• VARNING! Lat inte andra barn leka med denna 
produkt. 

• Barn under 12 manader loper hogre olycksrisk och 
ar mer utsatta varfor du maste vara extra forsiktig. 

• VARNING! Den varmekansliga badkarsproppen ar 
endast avsedd som en extra indikator pa vattent- 
emperaturen och far under inga omstandigheter er- 
satta normal aktsamhet fran den ansvariga vuxnas 
sida. Kontrollera alltid vattentemperaturen med din 
hand innan du satter barnet i badbaljan. 

• Livslangden for den varmekansliga badkarsproppen 
ar begransad och den ska bytas efter 2 ar. 

Produktinformation: 

• Denna produkt kan anvandas fran ca 0-4 ar. 

• Fyll Stokke® Flexi Bath® med vatten. Fyll aldrig Stokke® Flexi 
Bath® med mer vatten an 2/3 av badbaljans kapacitet. Vid 
anvandning med Stokke® Flexi Bath® Newborn Support - fyll 
aldrig i mer vatten an vad markeringen som anger maxgran- 
sen pa Stokke® Flexi Bath® Newborn Support anger. 

• Anvand endast vatten, barntval och barnschampo i Stokke® 
Flexi Bath® Tillsatt inte barnolja eller andra vatskor till bad- 
vattnet. Langvarig/omfattande anvandning av sadana vatskor 
kan skada den mjuka plasten (TPE). 

• Kontrollera alltid temperaturen pa badvattnet i Stokke® Flexi 
Bath® innan satter ditt barn i badbaljan. Den normala vat¬ 
tentemperaturen att bada barn ligger pa 32,2-37,8 °C. 

• Lyft aldrig Stokke® Flexi Bath® i stangningsmekanismen. Korrekt 
anvand halier stangningsmekanismen hela badbaljans livslangd. 

• Lat inte barnet sta upp i Stokke® Flexi Bath® - risk att barnet 
ramlar eller skadar sig pa annat satt. 
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• Barnet far inte luta sig mot eller sta pa Stokke® Flexi Bath®- 
baljans kanter eftersom detta kan leda till att barnet skadas, 
att baljan valter eller gar sonder. 

• Bit inte i eller stoppa baljans propp eller stangningsmekanism 
i munnen. Var forsiktig sa du inte river dig sjalv pa stang- 
ningsmekanismen. 

• Placera alltid Stokke® Flexi Bath® ovanfor ett avlopp och dra 
upp proppen ur badbaljan for att tomma den pa vatten. Vid 
anvandning av badbaljan maste en vuxen person alltid ha 
uppsikt over barnet. 

• Nar du har anvant och tomt badbaljan ar det viktigt att skolja 
den med vatten for att avlagsna eventuella rester av tval eller 
andra badprodukter. Torka sedan ur den med en mjuk trasa 
och vik ihop for forvaring. 

• Kontrollera alltid att produkten ar stabil fore anvandning. 

• Anvand inte denna Stokke® Flexi Bath® om den har skadats, 
gatt sonder eller monterats isar. 

• Anvand aldrig reservdelar eller andra tillbehor an sadana som 
har godkants av tillverkaren. 

• Anvand aldrig Stokke Flexi-badbaljan pa en upphojd yta 
om det inte ar for anvandning pa stativet avsett for Flexi- 
badbaljan. 

• For att forhindra att den hopfallda Stokke® Flexi Bath® opp- 
nas oavsiktligt under transport och orsakar skada - sakra den 
ytterligare med ett rep, tejp eller resarband. 

• Spadbarn och smabarn loper risk att drunkna i badet. 

Avloppspropp 

lit aldrig proppen ligga framme i solen eftersom det gora att 

produkten skadas. 

□ A OPOZORILO - 
NEVARNOSTUTOPITVE 

POMEMBNO: Pred uporabo natancno preberite 

navodila in jih shranite za kasnejso uporabo. 

OPOZORILO - NEVARNOST UTOPITVE 

• Otroci so se med kopanjem ze utopili. 

• Otroka nikoli ne puscajte v kadi brez nadzora, niti za 
trenutek. Ce morate zapustiti prostor, vzemite otroka 
ssabo. 

• Med kopanjem bodite vedno v stiku z otrokom. 


• Otrok naj bo VEDNO na dosegu odraslega. 

• Izdelka NIKOLI ne dvigujte z otrokom v njem. 

• Izdelka NIKOLI ne polagajte v vodo v banjo za 
odrasleali umivalnik. 

• Odtok v banji za odrasle ali umivalniku naj bo 
VEDNO odprt. 

• NIKOLI ne dovolite, da namesto odraslih otroke 
nadzirajo drugi otroci. 

• Da se otrok ne bi opekel z vroco vodo, namestite 
banjicotako, da otroku preprecite, da bi lahko 
dosegel vodo. 

• Skrbnik otroka naj bo ves cas v stiku z otrokom. 

• Otroci se lahko utopijo ze v 2 cm vode v zelo 
kratkem casu. 

• OPOZORILO: Preprecite utopitev. Otrok naj bo vedno 
v dosegu vasih rok. 

• OPOZORILO: Ne dovolite otrokom, da se igrajo s tern 
izdelkom. 

• Zavedajte se dodatnih tveganj za nesrece pri otrocih 
v ranljivi starosti manj kot 12 mesecev. 

• OPOZORILO: Toplotno obcutljivi cep sluzi le kot 
dodaten indikator temperature vode in nikoli ne 
pozabite pred kopanjem preveriti temperature vode. 
Preden polozite otroka v kad, vedno z roko preverite 
temperaturo vode. 

• Zivljenjska doba toplotno obcutljivega cepa je 
omejena na 2 leti in ga je treba po preteku tega casa 
zamenjati. 

Podatki o izdelku: 

• Ta izdelek se lahko uporablja od rojstva do priblizno 4. leta. 

• Banjico Stokke® Flexi Bath® napolrite z vodo. Z vodo nikoli ne 
napolnite vec kot 2/3 prostornine banjice Stokke® Flexi Bath® 
Ce banjico uporabljate skupaj z vstavkom za novorojencka 
Stokke® Flexi Bath®, vode nikoli ne napolnite nad oznako za 
najvecjo kolicino vode, ki je prikazana na vstavku za novoro¬ 
jencka Stokke® Flexi Bath® 

• V banjici Stokke® Flexi Bath® uporabljajte samo vodo in 
otrosko milo in sampon. Vodi ne dodajajte olja za dojencke ali 
drugih tekocin. Daljsa/pretirana uporaba taksnih tekocin lahko 
poskoduje mehko plastiko (TPE). 
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• Vedno preverite temperaturo vode v banjici Stokke® Flexi 
Bath®, preden vanjo polozite otroka. Temperatura vode za 
kopanje dojencka bi morala biti med 32,2-37,8°C. 

• Banjice Stokke® Flexi Bath® ne dvigujte tako, da jo primete za 
zapiralni mehanizem. S pravilno uporabo bo zapiralni meha- 
nizem deloval vso zivljenjsko dobo banjice. 

• Otroku nikoli ne dovolite, da v banjici Stokke® Flexi Bath® 
vstane, saj lahko pade in se poskoduje. 

• Otroku nikoli ne dovolite, da se med njeno uporabo naslanja ali 
stoji na stranicah banjice Stokke® Flexi Bath®, saj se lahko banjica 
prevrne ali zlomi, zaradi cesar lahko otrok pade in se poskoduje. 

• Ne grizite ali dajajte cepa za odtok ali zapiralnega mehanizma 
v usta. Pazite, da se na zapiralnem mehanizmu ne opraskate. 

• Banjico Stokke® Flexi Bath® vedno polozite nad odtok in za 
odstranjevanje vode iz banjice izvlecite cep. Med uporabo 
banjice morajo biti otroci stalno pod nadzorom odraslih. 

• Po uporabi banjico izpraznite, jo dobro sperite z vodo, da 
odstranite morebitne ostanke mila ali drugih izdelkov za 
kopanje, nato jo obrisite z mehko krpo ter jo zlozite. 

• Pred uporabo vselej preverite stabilnost banjice. 

• Banjice Stokke® Flexi Bath® ne uporabljajte vec, ce je posko- 
dovana, zlomljena ali se je razstavila. 

• Ne uporabljajte nadomestnih delov ali dodatkov, ki jih ni 
odobril proizvajalec. 

• Banjice Stokke® Flexi Bath nikoli ne uporabljajte na dvignjeni 
povrsini, razen ce jo uporabljate na stojalu za banjico Flexi 
bath. 

• Banjico Stokke® Flexi Bath® ovijte z vrvjo, trakom ali elastiko, 
da preprecite, da bi se med prevozom odprla in koga posko- 
dovala. 

• Za dojencke in majhne otroke obstaja med kopanjem nevar- 
nost utopitve. 

Cepza odtok 

Nezascitenega odtocnega cepa ne izpostavljajte soncu, saj se 
lahko izdelek poskoduje. 

es A VYSTRAHA - 
NEBEZPECENSTVO 
UTOPENIA 

DOLEZITE UPOZORNENIE: Pred pouzitim si pozorne 
preci'tajte pokyny uvedene v tomto navode a 
navod uschovajte pre d’alsie pouzitie. 


Tento vyrobok smie instalovat’iba dospela osoba. 

VYSTRAHA - NEBEZPECENSTVO UTOPENIA 

• Deti sa pocas kupania utopili. 

• Nikdy nenechavajte svoje diet’a vo vani bez dozoru, 
a to ani na chvil’u. Ak potrebujete opustit’ miestnost’, 
vezmite diet’a so sebou. 

• Pocas kupania bud’te vzdy so svojim diet’at’om v 
kontakte 

• Diet’a musi byt’ VZDY v dosahu dospelej osoby. 

• Tento vyrobok NIKDY nezdvihajte s diet’at’om v nom. 

• Tento vyrobok NIKDY neumiestnujte do vody vo vani 
pre dospelych alebo vylevke. 

• Vo vaniach pre dospelych alebo vylevkach majte 
VZDY otvoreny vypust. 

• Dozor miesto dospelej osoby NIKDY neprenechavajte 
det’om. 

• Kvoli zabraneniu obareniu horucou vodou umiest- 
nite vyrobok takym sposobom, ktory zabranuje 
diet’at’u dosiahnut’ na zdroj vody. 

• Dozerajuca osoba must byt’celu dobu v kontakte s 
dietat’om. 

• Otroci se lahko utopijo ze v 2 cm vode v zelo 
kratkem casu. 

• VYSTRAHA: Riziko utopenia. Diet’a sa musi vzdy 
nachadzat’na dosahruky. 

• VYSTRAHA: Nenechavajte ine deti hrat’sa s tymto 
vyrobkom. 

• Uvedomte si, ze u deti mladsich ako 12 mesiacov 
hrozi vel’ke riziko nehody. 

• VYSTRAHA: Zatka citliva na teploje urcena vylucne 
ako dodatocny indikator teploty vody a nikdy 
nesmie nahradzat’ostrazitost’ osetrujucej osoby. Pred 
umiestnenim diet’at’a do vanicky vzdy skontroluje 
teplotu vasimi rukami. 

• Zivotnost’zatky citlivej na teploje obmedzena a 
must sa vymenit'po 2 rokoch. 

• Livslangden for den varmekansliga badkarsproppen 
ar begransad och den ska bytas efter 2 ar. 
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Informacie o vyrobku 

• Tento vyrobok je mozne pouzivat’ priblizne od veku 0-4 rokov. 

• Naplnte Stokke® Flexi Bath® vodou. Nikdy nenaplnajte 
Stokke® Flexi Bath® na viac ako 2/3 kapacity kupacej vanicky. 
Ak sa pouziva so Stokke® Flexi Bath® Newborn Support, nikdy 
nenaplnajte vodou nad oznacenie maximalnej hladiny vody 
na Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• V Stokke® Flexi Bath® pouzivajte iba vodu a detske mydlo a 
sampon. Nepridavajte do vody detsky olej ani nijake ziadne 
ine kvapaliny. Dlhodobe/caste pouzivanie takychto kvapalin 
moze poskodit’makky plast (TPE). 

• Pred vlozemm dietata do Stokke® Flexi Bath® najskor vzdy 
otestujte teplotu vody. Zvycajna teplota vody na kupanie die¬ 
tata by mala byt’medzi 90 -100 °F / 32,2 - 37,8 °C. 

• Nezdvihajte Stokke® Flexi Bath® za zatvaraci mechanizmus. 

Pri spravnom pouzivani vydrzi zatvaraci mechanizmus celu 
zivotnost’kupacej vanicky. 

• Deti by nikdy nemali v Stokke® Flexi Bath® vstavat’, pretoze to 
moze mat’za nasledok pad alebo poranenia. 

• Pri pouzivani Stokke® Flexi Batffby sa deti nikdy nemali 
opierat’alebo stat’na jej bokoch, pretoze toto moze mat’za 
nasledok poranenie dietata, prevratenie alebo zlomenie 
kupacej vanicky. 

• Nehryzte ani nedavajte zatku alebo zatvaraci mechanizmus 
vanicky do ust. Dajte pozor, aby ste sa na zatvaracom mecha- 
nizme neposkriabali. 

• Na vypustenie vody Stokke® Flexi Bath® vzdy umiestnite nad 
odtokom a odstrante zatku vo vanicke. Pri pouzivani kupacej 
vanicky musia byt’deti vzdy pod dozorom dospelych. 

• Po pouzivani a vyprazdnem vanicky je pred utretim vanicky 
makkou utierkou a zlozemm na ucely uskladnenia dolezite 
oplachnut’vanicku vodou a odstranit’z nej akekolVekzostava- 
juce zvysky mydla a inych kupacich produktov. 

• Pred pouzivamm vzdy skontrolujte stabilitu vyrobku. 

• Prestante Stokke® Flexi Bath® pouzivat’, ak sa poskodi, zlomi 
alebo rozpadne. 

• Nepouzivajte ine nahradne diely alebo prislusenstvo, nez je 
schvalene vyrobcom. 

• Nikdy nepouzivajte Stokke Flexi Bath na vyvysenom povrchu, 
okrem pripadu pouzivania na stojane Flexi Bath Stand. 

• Kvoli zabraneniu roztvoreniu zlozenej Stokke® Flexi Bath® 
pocas prepravy a sposobeniu poraneni vanicku dodatocne 
zaistite lanom, paskou alebo elastickym pasom. 

• Babatkam a malym det’om hrozi pri kupani riziko utopenia. 

Vypustacia zatka 

Prosim, nenechavajte zatku nechranenu na slnku, kedze toto by 

mohlo viest’ k poskodeniu vyrobku. 


oaAUYARI- 

BOGULMATEHLiKESi 

ONEMLl: Kullanmadan once talimatlari dikkatli 
bigmde okuyun ve ileride ba$vurmak uzere 
saklayin. 

Bu uriin yalmzca bir yeti$kin tarafindan 
kurulmaiidir. 

UYARI - BOGULMA TEHLiKESi 

• (^ocuklar banyo yaparken bogulabilir. 

• Birkag dakikaligina bile olsa, gocugunuzu banyoda 
asla yalmz birakmayimz. Odadan gkmamz gerekirse, 
gocugu yanmizda goturunuz. 

• Banyo sirasinda daima gocugunuzla temas ignde 
olunuz. 

• Bebegin HERZAMAN biryeti§kinin ula§abilecegi 
durumda kalmasi gerekmektedir. 

• Bu urunu ASLA ignde bir bebek varken kaldirmayin. 

• Bu urunu ASLA bir yeti§kin kuveti ya da lavaboda su 
ignde birakmayin. 

• Herzaman yeti§kin kuveti ya da lavabodaki su 
giderini HER ZAMAN agk birakin. 

• ASLA yeti§kin gozetimi yerine ba§ka gxuklarin 
gozetimi altinda birakmayin. 

• Sicak suyla yanmayi onlemek ign urunu, gocugun su 
kaynagina ulajmasmi onleyecek §ekilde yerle§tirin. 

• Banyoyu yaptiran kignin herzaman gocukla temas 
halinde olmasi gerekmektedir. 

• ^ocuklar 2 cm kadar az suda bile gok kisa sOre 
igerisinde bogulabilir. 

• UYARI: Bogulmalara karg onlem alin. Herzaman 
gocugunuza uzanarak ulagabileceginiz bir mesafede 
durun. 

• UYARI: Diger gocuklarin bu urunle oynamasina izin 
vermeyin. 

• Daha korunmasiz olan 12 ayliga kadar olan 
gocuklarda kaza riskine karg daha dikkatli olun. 

• UYARI: Isiya duyarli tipa, sadece su sicakligmi ayrica 
gostermek amacim tagmaktadir ve asla banyoyu 
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yaptiran ki§inin dikkat etmesi gerekliligini ortadan 
kaldirmaz. ^ocugunuzu kuvete koymadan once her 
zaman elinizle su sicakligim kontrol edin. 

• Isiya duyarli tipamn kullamm omru simrlidir ve 2 
yildan sonra degi§tirilmelidir. 

Product information 

• Bu urun yakla§ik 0-4 ya§ arasinda kullamlabilir. 

• Stokke® Flexi BatfTi suyla doldurun. Stokke® Flexi BatfTi asla 
kuvet kapasitesinin 2/3'unden daha fazla suyla doldurmayin. 
Eger Stokke® Flexi Bath® Yeni Dogan Destegi ile birlikte 
kullamliyorsa, asla Stokke® Flexi Bath® Yeni Dogan Destegi 
uzerinde belirtilen maksimum su seviyesini gegneyin. 

• Stokke® Flexi BatfTte yalmzca su gocuk sabunu ve §ampuam 
kullanm. Suya bebe yagi ya da ba§ka sivilar eklemeyin. Bu tur 
sivilarin uzun sureli/fazla kullammi, yumu^ak plastige (TPE) 
zararverebilir. 

• ^ocugu igne koymadan once her zaman Stokke® Flexi 
Bath®'in igndeki sicakligi test edin. Bebeklerin yikanmasi ign 
tipik su sicakligi 90-100°F / 32,2-37,8°C arasinda olmalidir. 

• Mekanizmayi kapatarak Stokke® Flexi BatfTi kaldirmayin. 
Duzgun kullamldiginda kapam§ mekanizmasi, banyo kuveti- 
nin turn kullamm omru boyunca saglam kalacaktir. 

• Du§melere ya da yaralanmalara neden olabileceginden gocuk- 
larasla Stokke® Flexi BatfTin igndeayaga kalkmamalidirlar. 

• (gxugun yaralanmasina, banyo kuvetinin ters donmesine 
ya da kirilmasina neden olabileceginden kullamlirken asla 
Stokke® Flexi BatfTin yanlarina yaslanmayin ya da yanlari 
uzerinde durmayin. 

• Kuvetin tikacim ya da kapatma mekanizmasim, isirmayin 
ya da agzimza almayin. Kapatma mekanizmasi ile kendinizi 
gizmemeye dikkat edin. 

• Suyu bo^altmak ign Stokke® Flexi BatfTi her zaman bir 
lavabo ya da su gideri olan benzeri bir yere koyun ve tikacim 
gkartin. Kuvet kullamlirken gocuklarin her zaman yeti§kin 
denetiminde kalmasi gerekmektedir. 

• Kuveti kullandiktan ve bo§alttiktan sonra, mutlaka sabun ya 
da diger banyo urunleri kalintilarim gkarmak ign suyla duru- 
layin ve daha sonra kuveti yumu§ak bezle silin ve saklamak 
uzere katlayin. 

• Kullanmadan once her zaman urunun dengesini kontrol edin. 

• Flasar gorur, kirilirya da pargalarina ayrilirsa bu Stokke® Flexi 
BatfTin kullammim birakin. 

• Uretici tarafindan onaylananlar dignda yedek pargalari ya da 
aksesuarlari kullanmayin. 

• Stokke Flexi Kuvet'i, Flexi banyo Standi dignda ba§ka biryuk- 
sek yuzeyde kullanmayin. 


• Katlanmi§ Stokke® Flexi BatfTin tagma sirasinda aglmasim 
ve yaralanmalara neden olmasim onlemek ign kuveti bir ip, 
bant ya da elastik bantla sabitleyin. 

• Bebeklerve kuguk gocuklar, banyo yaparken bogulma riskiyle 
karg kargyadir. 

Bo§altma tapasi 

Lutfen tipayi gunegte korunmasiz olarak birakmayin. Bu durum 
urunde hasara neden olabilir. 

EaAnOnEPEflMHHfl 
— PM3MK yTOn/lEHHJl 

YBArA! Cnifl yBa>KHO npoMma™ iHCTpyKpiT, nepw 
Hi>K KopwcTyBaTMCfi Bn6opoM, Ta 36epiraTM ix 
fl/ia flOBiflOK y MawSymbOMy. 

L(eii Bupi 6 fl03B0JiaeTbca BaaHOBJiioBaTu Jiniue 
flopocmiM. 

nOnEPEPEHHfl — PM3MK yTOnJIEHHfl 

• Bifl 3 HaMajii/o BwnaflKM, Koai/i fliin Bi/inaflKOBO 
TOHyai/i nifl Mac KynaHHa. 

• Hi b fiKOMy pa3i He 3aanwaMTe fli/m/iHy y BaHHi 
6 e 3 HarjiHfly, HaBiTb Ha Ki/ibKa ceKyHfl. ikiflo BaM 
Tpe6a 3 aaMWMTI/l fipi/IMilfleHHH, BBbMiTb flMTMHy i 3 
C060K). 

• llifl Mac KynaHHa 3 aB>Kfln niflTpmviyMTe koht 3 kt 3 
fll/ITMHOK). 

• BAB^H TpuMawie HeMOBaa He 6ijibLue Hi>K Ha 
BiflCTaHi Bl/ITHrHeHOi pyKM. 

• HIKOJ 1 H He nifliiiiMaMTe peii Bi/ipi6, kojim y HbOMy 
3 HaX 0 fll/ITbCa fll/ITl/IHa. 

• HIKOJ 1 H He CTaBTe ipeia Bi/ipi6 y BOfly y BaHHi flan 
flopocjiMxa6oypaKOBMHi. 

• 3AB>K/1M TpuMawie BiflKpmmvi OTBip 3/rnBy y BaHHi 
flaHflopocaHxa6oypaKOBMHi. 

• HIKOJ 11 /I HeflopyHaiiTe iHim/iMfliiaM Haraaflan/i 3a 
HeMOBaaiaMM y BaHHi. 
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• U|o6 3ano6im/i crrpi/iMaHHK) ai/iti/ihok) oniKiB Bifl 
rapflMOi BOfli/i po3MidiTb BaHHy TaK, 11406 fli/iTi/iHa 
He Morna flicra™ flo fl>Kepena no/jani bo/ii/i. 

• 0co6a,HKa niKJiyeTbCfl npofli/m/iHy, noBi/iHHa 
nepe6yBan/i y nodiMHOMy KOHTaKTi 3 ai/iti/ihok). 

• Rm MO>KyTb nyw lubm^ko noTOHyn/i y BOfli 
mi/161/iHOK) ni/iLue 2 cm. 

• nonEPE 1 H>KEHHH! 3ano6iraMTe yionneHHK). 

3aB>KflM Tpi/iMai/iTe fli/m/my y Me>Kax aocmhoctI 
pyKOK). 

• nonEPE 1 H>KEHHEl! Hefl03B0/iHMTeiHLUMMfliTHM 
rpan/i 3141/iM Bi/ipo6oM. 

• riaM'HTaMTe npo He6e3neKy HemacHi/ix Bi/inaAKiB 3 
fliTbMM y Bpa3Jii/iBOMy Bipi ao 12 MioapiB. 

• nonEPE/]>KEHHfl:TepMOHyTJiMBa npo6Ka e nmue 
flo/iaTKOBi/iM iHfli/iKaiopoM TeMnepaiypi/i boai/i Ta 
Hi b HKOMy pa3i He noBi/iHHa Bi/iKopi/iCTOByBan/icfi 
3aMidb nepeBipKM, nxy Mae Bi/iKOHyBan/i oco6a, m 0 
Kynae fli/iTi/iHy. 3aB>KflM nepeBipFU/rre TeMnepaiypy 
boai/i pyKaMM, nepuj Hi>K noca/ji/m/i fli/iTi/iHy y 
BaHHOHKy. 

• TepMiH cny>K6i/i TepMOHyuii/iBOi npo6KM 
o6Me>KeHHii; ITipeSa mm KO>KHi 2 poxi/i. 

lH(|)opMai^m npo npoAyKpiio 

• Uew Bnpi6 Mowe BMKopMCTOByBaTMCb Aiieii BiA Hapo/j- 
>KeHHflA0 4pOKiB. 

• HanoBHiTb BaHHy Stokke® Flexi Bath® boaoio. HIkojim He 
Ha/iHBatiTe hijibwe, Hi>K 2/3 BiA eMHoai b3hhi/i Stokke® Flexi 
Bath® Akiao pen Bnpi6 Bi/iKopi/idOByeTbCH pa30M 3 onopoio 
AJia HeMOBJiHT Stokke® Flexi Bath®, hIkojim He mmme 
6i;ibLue MaKCi/iManbHoro piBHA, akmm no3HaneHO iHAMKaio- 
poM Ha onopi aaa homobaat Stokke® Flexi Bath® 

• Y BaHHi Stokke® Flexi Bath® oiiA Bi/iKopi/iCTOByBan/i Jimue 
BOAy, A^Tflne mmjio Ta maMnyHb. He AOAaBaMTe y BOAy 
AHTHny o/iiK) a6o 6yAb-AKy iHrny pi^MHy. TpuBa/ie/Macie 
Bl/IKOpi/ICTaHHH T3KMX piflMH MO>Ke nOLUKOflHTM M'AKMM niiaC- 
ti/ik (TepMonnacTMMHMM ejiacTOMip — THE). 

• 3aB>KAH nepeBipniiTe TeMnepaiypy boam y BaHHi Stokke® 
Flexi Bath® nepm Hi>K noMicn/iTi/i Ty ah AMTMHy. 3 bmh3mho 
T eMnepaiypa boam aaa KynaHHA amtmhm noBi/iHHa CKjiaAan/i 
90-100°F/32 / 2-37,8°C. 

• HiKOJin He niAiMMaMTe BaHHy Stokke® Flexi Bath® 3 a 3aKpn- 
BaiOMMM MexaHi3M. 3a yMOBM Ha/ie>KHoro bmkopmct3hha 


3aKpi/iBaiOHi/iH MexaHBM npapiOBaTMMe npomroM BCboro 
TepMiHy cny>K6n pie! B3 hhm. 

• fliTM HIkojim He noBMHHi CTaB 3 Ti/i y BaHHi Stokke® Flexi Bath®, 
ocKi/ibKi/i pe M 0 >Ke npM3Becn/i ao naAiHb a 6 o otpmmohha TpaBM. 

• IliA nac Bi/iKopi/iaaHHH BaHHi/i Stokke® Flexi Bath® aItm 
H iKOJin He noBUHHi cnMpaTMcn a 6 o craBaTM Ha 11 6 okobmhm, 
OCKiJlbKM pe MO>Ke npi/l3BeCTI/l AO OTpMM3HHA AMTMHOK) 
TpaBM BHac/iiAOK nepeKMAaHHH a 6 o nojiOMKi/i b3hhi/i. 

• He KycaMTe i He 6 epiTb npohKy a 6 o 33KpMBaiOHMM MexaHi3M 
BaHHi/i ao poTa. jJoTpi/iMyMTecn o 6 epe>KHOCTi, a 6 i/i He noApn- 
naTi/icA 3aKpi/iBaiOMi/iM MexaHi3M0M. 

• 3aB>KAM CTaBTe BaHHy Stokke® Flexi Bath® noHaA ctokom 
a6o BMMMaMTe npohKy 3 B3hhm aaa toto, 11406 3jimtm BOAy. 
IliA AaC BMKOpMCT3HHA pief B3HHM AITI/I MaiOTb 33B>KAM 3ann- 
LuaTi/icn niA HarnAAOM Aopocni/ix. 

• tliCAA BI/IKOpi/ICTaHHA M CnopOWHeHHfl BaHHOHKI/l CJliA onojioc- 
HyTI/l II BOAOK), Lpo6 BMAaJIMTM 3dJ1l/ILUKM MI/IJ13 a6o iHLUI/IX3aC0- 
6iB aaa KynaHHA, nicAA noro HeohxiAHO npoiepn/i BaHHOHKy 
m'akoio raHMipKOK) i CKjiacTM aaa noAaAbworo 36epiraHHA. 

• ilepiu Hi>K BHKopi/iCTOByB3Ti/i Bnpi6 , 33b>kam nepeBipAMTe 
MOTO CTiMKiCTb. 

• y pa 3 i noiuKOA>KeHHH a 6 o noAOMKM BaHHM Stokke® Flexi 
Bath® npMnMHiTb n bmkopmct 3 hha. 

• BMKopMCTOByMTe jiMiue 3anacHi mbcimh m Ta aKcecyapM, 
3aCTOCyB3HHH AKMX A03BOAeHO BMpohHMKOM. 

• Hi b HKOMy pa 3 i He BMKopMCTOByMTe BaHHy Stokke Flexi Bath 
Ha noBepxHi, upo 3 HaxoAMTbCA Ha niABMupeHHi, 3a bmhatkom 
niAaaBKM aaa BaHHM Flexi Bath. 

• 3 MeToio 3ano6iraHHA po3K/iaAaHHio cK/iaAeHoi BaHHM 
Stokke® Flexi Bath® (upo MO>Ke npM 3 BecTM ao otpmm3hha 
T paBM) niA nacii TpaHcnopiyBaHHA c/iiA AOAaTKOBO 33Kpi- 
nMTM BaHHy 3 a AonoMoroio M0Ty3KM, TacbMM a6o ejiacTMM- 

HOICTpiHKM. 

• HeMOBJima m Ma/ieHbKi aItm MO>KyTb noTOHyTM niA Mac 
KynaHHA. 

npo6Ka 3J1I/IBHOTO OTBOpy 

He 3ajiMiuaMTe npohKy 6e3nocepeAHbo Ha coHpi, ocKinbKM pe 

MO>Ke npM3BeCTM AO nOLUKOA>KeHHA BMpohy. 
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I A WARNING^ 

DROWNING HAZARD: Babies have drowned 

while using infant bath tubs. 

To prevent drowning: 

• Stay in arm's reach of your baby 

• Never rely on a toddler or preschooler to help 
your baby or alert you to trouble. Babies have 
drowned even with other children in or near 
bath tub. 

• Babies can drown in as little as 1 inch of water. 
Use as little water as possible to bath your baby. 

• Use in empty adult tub or sink. 

• Keep drain open in adult tub or sink. 

FALL HAZARD: Babies have suffered head 

injuries falling from infant bath tubs. 

To prevent falls: 

• Place tub only in adult tub or on floor 

• Never lift or carry baby in tub 


IMPORTANT - Keep for future reference. 

This product shall be installed by adult only. 

• ALWAYS keep infant within adult's reach. 

• NEVER leave the child unattended. 

• NEVER allow other children to substitute for adult 
supervision. 

• To prevent child from scalding from hot water 
from the tap, pay attention to the temperature and 
prevent child from gaining access to the tap. 

• The carer shall at all times be in contact with the child. 

• Drowning can occur in a very short time and in very 
shallow water (2.5 cm/1 inch). 

• WARNING: Do not use this product if something is 
broken. 

• WARNING: Do not let other children play with this 
product. 

• Be aware of the extra risk of accidents with children 
in the vulnerable age of under 12 months. 


• WARNING: The heat sensitive plug is solely intended 
as an additional indicator of the water temperature 
and should never replace caregiver vigilance. Always 
check the water temperature with your hands prior 
to placing your child in the tub. 

• The lifetime of the heat sensitive plug is limited, and 
it shall be replaced after 2 years. 

Product information 

• This product can be used from approximately 0-4 years. 

• Fill the Stokke® Flexi Bath® with water. Never fill the Stokke® 
Flexi Bath® with more water than 2/3 of the capacity of 

the bath tub. If used with the Stokke® Flexi Bath® Newborn 
Support, never fill water above the maximum water level 
indication on the Stokke® Flexi Bath® Newborn Support. 

• Use only water and children's soap and shampoo in the 
Stokke® Flexi Bath® Do not add baby oil or any other liquids 
to the water. Prolonged/extensive use of such liquids may 
damage the soft plastic (TPE). 

• Always test the temperature of the water in the Stokke® 

Flexi Bath® before you put your child in it. The typical water 
temperature for bathing a baby should be between 90-100°F 
/ 32,2-37,8°C. 

• Do not lift the Stokke® Flexi Bath® by the closing mechanism. 
With proper use the closing mechanism will last the entire 
life span of the bath tub. 

• Children should never stand up in the Stokke® Flexi Bath® as 
it may result in falls or injuries. 

• Children should never lean or stand on the sides of the 
Stokke® Flexi Bath® when it is in use as this may result in the 
child being injured, the bath tub turning over or breaking. 

• Do not bite or put the plug or closing mechanism of the tub 
in your mouth. Be careful not to scratch yourself on the 
closing mechanism. 

• Always place the Stokke® Flexi Bath® over a drain and remove 
the plug in the tub to drain water. Children must always 
remain under adult supervision when the bath tub is being 
used. 

• After using and emptying the tub, it is important to rinse 
with water to remove any remaining residue from soap or 
other bathing products, before wiping the tub with a soft 
cloth and folding it for storage. 

• Always check the stability of the product before use. 

• Discontinue the use of this Stokke® Flexi Bath® if it becomes 
damaged, broken or disassembled. 

• Do not use replacement parts or accessories other than those 
approved by the manufacturer. 
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• Never use the Stokke Flexi Bath on an elevated surface, unless 
to use on the Flexi bath Stand. 

• To prevent the folded Stokke® Flexi Bath® from opening up 
during transportation and causing injuries, further secure the 
tub with a rope, tape or elastic band. 

• Babies and young children are at risk of drowning when 
being bathed. 

Drain plug 

Please do not leave the plug unprotected in the sun, this could 

lead to product damages. 

A ADVERTENCIA. 

RIESGO DE AHOGAMIENTO: 

Hay ninos que se han AHOGADO en baneras 
infantiles. 

Para impedir el ahogamiento: 

• SIEMPRE mantenga al nino bajo el alcance de 
un adulto 

• No deje a su bebe bajo vigilancia de un nino o 
le pida que le avise de peligro. Los bebes pue- 
den ahogarse incluso cuando estan con otros 
ninos cerca o al dejarlos cerca de una banera. 

• Los bebes pueden ahogarse con tan solo 2,5 cm 
de agua. Use tan poca aqua como sea posible a 
la horade banarasubebe. 

• NUNCA coloque este producto en agua en un 
fregadero o en una banera para adultos 

• SIEMPRE deje destapado el desagiie en la 
banera para adultoso el fregadero 

PELIGRO DE CAIDA: Bebes han sufrido lesiones 
en la cabeza por caer de tinas de bano infa. 

Para evitar caidas: 

• Utilice solo dentro de una banera de adulto o 
enel piso 

• NUNCA cargue la tina de bano infantil con el 
bebe adentro 


IMPORTANTE: A conservar para futura referenda. 
Este producto solo debe ser instalado por un adulto. 


• NUNCA substituya la supervision de un adulto con la 
de un menor. 

• Para evitar que el nino se queme con el agua calien- 
te, preste atencion a la temperatura e impida que el 
nino acceda al grifo. 

• La persona a cargo debe estar siempre en contacto 
con el nino. 

• El nino se puede ahogar en muy poco tiempo y en 
aguas muy poco profundas (2.5 cm). 

• ADVERTENCIA: Impida el ahogamiento. Mantenga 
siempre el nino al alcance de su mano. 

• ADVERTENCIA: No utilice este producto si algo esta roto. 

• ADVERTENCIA: No deje que otros ninos jueguen con 
este producto. 

• Preste especial atencion a los accidentes con ninos 
en edad vulnerable de menos de 12 meses. 

• ADVERTENCIA: El tapon de drenaje sensible al calor 
ha sido unicamente disenado para dar una idea de 
la temperatura del agua pero nunca debe sustituir 
la vigilancia que un cuidador ha de tener. Revisa 
siempre la temperatura del agua con las manos 
antes de introducir al bebe en la banera. 

• La vida util del tapon sensible al calor es limitada y 
debera ser sustituido transcurridos 2 anos. 

Information sobre el producto: 

• Este producto puede usarse desde 0 a 4 anos aproximada- 
mente 

• Llene la Stokke® Flexi Bath® con agua. 

• Nunca llene la Stokke® Flexi Bath® con mas de 2/3 de agua 
de su capacidad. Cuando la utiliza con el Stokke® Flexi Bath® 
Newborn Support, nunca ponga agua por encima de la indi¬ 
cation de nivel maximo. 

• Solo utilice agua, jabon y champu para ninos en la Stokke® 
Flexi Bath® No agregue aceite para bebe ni cualquier otro 
liquido al agua. El uso prolongado y generalizado de estos 
liquidos podria danar el plastico blando (TPE). 

• Siempre pruebe la temperatura del agua antes de poner al 
nino en la Stokke® Flexi Bath® Fa temperatura promedio del 
agua para banar a un bebe debe ser de entre 32,2 y 37,8° C / 
90 y 100° F. 

• No utilice el mecanismo de cierre para levantar la Stokke® 
Flexi Bath® Con un uso apropiado, el mecanismo de cierre 
durara tanto como la banera. 
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• Los ninos nunca deben pararse en la Stokke® Flexi Bath® ya 
que pueden caerse o sufrir lesiones. 

• Los ninos nunca deben apoyarse o sentarse en los bordes de 
la Stokke® Flexi Bath® mientras esta en uso, ya que podria 
voltearse o romperse y provocar lesiones. 

• No muerda ni ponga en su boca el tapon o el mecanismo 
de cierre de la banera. Tenga cuidado de no rasparse con el 
mecanismo de cierre. 

• Siempre coloque la Stokke® Flexi Bath® sobre un desague y 
extraiga el tapon de la banera para drenar el agua. Los ninos 
siempre deben permanecer bajo la supervision de un adulto 
cuandose utiliza la banera. 

• Una vez usada y vaciada la banera, es importante enjuagarla 
con agua para quitar cualquier residuo de jabon y demas pro¬ 
duces de bano. A continuacion, pasele un pano suave para 
secarla, luego plieguela y guardela. 

• Verifica siempre la estabilidad del produce antes de usarlo. 

• Deje de utilizar la Stokke® Flexi Bath® si sufre danos, se rompe 
osedesarma. 

• No utilices piezas de repuesto o accesorios que no sean los 
aprobados porelfabricante. 

• Evite que la Stokke® Flexi Bath® plegada se abra accidental- 
mente durante el transporte y cause lesiones. Para mayor 
proteccion, agregue una cuerda, cinta o banda elastica a su 
alrededor. 

• Los bebes y los ninos pequenos corren el riesgo de ahogarse 
al banarse. 

Tapon de drenaje 

No dejes el tapon expuesto al sol dado que podria danarse. 


A avertissementT 

RISQUE DE NOYAPE: 

• Des bebes se sont noyes dans des baignoires 
pournourrissons. 

Poureviter la noyade: 

• Restez a portee de bras de votre bebe 

• Ne vous fiez pas aux tous petits enfants pour 
aider votre bebe ou vous prevenir en cas de pro- 
bleme. Des bebes se sont noyes meme lorsque 
d'autres enfants etaient dans la baignoire avec 
eux ou a proximite. 

• Les bebes peuvent se noyer dans a peine 2,5 
cm d'eau. Utilisez le moins d'eau possible 
pour baigner votre bebe. 

• Utiliser dans une baignoire pour adulte vide 

• Gardez le drain ouvert dans la baignoire adulte 

RISQUE DE CHUTE: 

• des bebes ont souffert de blessures a la tete 
entombant de baignoires de bebe 

Poureviter les chutes: 

• Placez la baignoire de bebe uniquement dans 
une baignoire adulte ou au sol 

• Ne jamais souleverou porter le bebe dans la 
baignoire 


IMPORTANT - Conservez ces instructions pour 
pouvoir vous y referer ulterieurement. 

Ce produit doit etre installe uniquement par un 
adulte. 

• Ne laissez JAMAIS un autre enfant surveiller le bain a 
la place d'un adulte. 

• Ne pas utiliser la baignoire pour enfant sur un autre 
support que la baignoire domestique. S'assurer, 
avant la premiere utilisation, que la baignoire pour 
enfant est compatible avec la baignoire domestique 
servant de support. 
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• Afin d'eviter que I'enfant ne se brule avec I'eau 
chaude du robinet, faites attention a la temperature 
de I'eau et empechez I'enfant d'acceder au robinet. 

• L'enfant doit toujours etre sous la supervision d'un 
adulte competent. 

• Un enfant peut se noyer tres rapidement meme en 
eau tres peu profonde (2.5 cm/1 pouce). 

• AVERTISSEMENT: Prevention de la noyade. Restez 
toujours a portee de main de votre enfant. 

• AVERTISSEMENT: N'utilisez pas ce produit si un 
element est casse. 

• AVERTISSEMENT: Ne laissez pas d'autres enfants 
jouer avec ce produit. 

• AVERTISSEMENT: Ce bouchon offre une indication 
complementaire de la temperature de I'eau et ne 
doit jamais remplacer la vigilance de la personne 
donnant le bain a I'enfant. Verifiez toujours la tem¬ 
perature de I'eau avec votre main avant de placer 
I'enfant dans son bain. 

• Le bouchon sensible a la chaleur a une duree de vie 
limitee et doit etre remplace tous les 2 ans. 

Information concernant le produit: 

• Ce produit peut etre utilise approximativement entre 0 et 4 ans. 

• Remplissez la baignoire Stokke® Flexi Bath® d'eau. Ne rem- 
plissez jamais la Stokke® Flexi Bath® au-dela des deux tiers 
de sa capacite. Si vous utilisez le support pour nouveau-ne de 
la Stokke® Flexi Bath®, ne depassez jamais la quantite d'eau 
indiquee sur le support pour nouveau-ne Stokke® Flexi Bath® 

• Utilisez uniquement de I'eau, du savon et du shampoing pour 
enfants dans la Stokke® Flexi Bath® N'ajoutez pas d'huile 
pour bebes ni aucun autre liquide dans I'eau. ['utilisation pro¬ 
long^ et a long terme de ces produits pourrait endommager 
le plastique souple de la baignoire (TPE). 

• Verifiez toujours la temperature de I'eau dans la baignoire 
Stokke® Flexi Bath® avant de mettre votre enfant dans le 
bain. La temperature habituelle pour laver les bebes se situe 
entre 32,2-37,8°C/90-100°F. 

• Ne soulevez pas la Stokke® Flexi Bath® a I'aide du mecanisme 
de fermeture. Correctement utilise, le mecanisme de ferme- 
ture durera aussi longtemps que la baignoire. 

• Les enfants ne doivent jamais se mettre debout dans la 
Stokke® Flexi Bath® car ils pourraient tomber ou se blesser. 


• Les enfants a I'interieur de la baignoire Stokke® Flexi Bath® ne 
devraient jamais se pencher ou s'appuyer contre les parois car 
ils pourraient se blesser et la baignoire pourrait se retourner 
voire meme se briser. 

• Ne mordez pas et ne placez pas le bouchon ou le mecanisme 
de fermeture dans votre bouche. Faites attention de ne pas 
vous egratigner avec le mecanisme de fermeture. 

• Placez toujours la Stokke® Flexi Bath® au dessus d'une grille 
d'ecoulement et enlever le bouchon de la baignoire pour eva- 
cuer I'eau. Les enfants dans la baignoire doivent toujours etre 
sous la supervision d'un adulte. 

• II est important de rincer la baignoire a I'eau apres [utilisation 
afin d'enlever tout residu de savon et autres produits pour le 
bain, puis de I'essuyer avec un chiffon doux et de la plier pour 
la ranger. 

• Verifiez toujours la stabilite du produit avant de I'utiliser. 

• Arretez d'utiliser votre baignoire Stokke® Flexi Bath® si elle est 
endommagee, brisee ou qu'elle se demonte. 

• N'utilisez pas d'accessoires ou de pieces de rechange non 
approuves parlefabricant. 

• Ne jamais utiliser le Stokke Flexi Bath sur une surface surele- 
vee autre que le support Stokke® Flexi Bath. 

• Pour eviter que la Stokke® Flexi Bath® pliee ne s'ouvre lors du 
transport et ne blesse quelqu'un, securisez la baignoire avec 
une corde, du ruban adhesif ou un elastique. 

• Les bebes et les jeunes enfants peuvent se noyer pendant le 
bain. 

Bouchon devidange 

Veuillez ne pas exposer directement le bouchon aux rayons du 

soleil, pour eviter de I'endommager. 
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